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LEYES 



CÓDIGO AERONÁUTICO 

Modificación de la Lej N" 17.285. 
Buenos Aires, 27 de enero de 1981. 
Excelentísimo Señor 
Presidente de la Nación: 

TENEMOS el honor de someter a consi- 
deración del Excelentísimo scnoi in- 
cidente el proyecto de icy que *s 
acompaña por el mal se introducen 
modificaciones al Código A.-.oiiauti- 
co de la Nación. 

La iniciativa propugna dotar a ',& 
autoridad aeronáutica de las maiiu- 
des necesarias para el ejercicio cu- 
caz de las funciones que le son pro- 
pias c Instaurar un régimen de níihuui- 
nes acorde con la magnitud ue j«s 
problemas que el desarrollo ue .a ..c- 
tividad aerocomcrcial .ioj genera. 
No se trata de alterar las o-.i.m.- .uv- 
tanfivas del sistema -ictiuu, cuy., es- 
tructura general permanecería iua> 
:a, sino de perfeccionar a.;; na cío 
¡us instituciones cu íuiicinu .1.. ,a-¡ 
cambiantes exigencias .pie la ,„nu- 
dad aeronáutica picintca. 
La aplicación práctica oei Código ví- 
sente na demostrado que ,0. ..r-a- 
nismos de control tropiezan am j t .. 
¿ucntes dificultades en ci sjercic... .c 
sus funciones por Ja falla de un ,ciu- 
otiado respaldo normativo que. ..ioni- 
ce su actuación. 
Mediante las disposiciones joiri.-ii.ii 1., 

Dn el proyecto adjunto se pn*. ,„. 

lucionar esos inconvcnieiui\s n, u ,: ,,_ 
ramio al ordenamiento lur.cuc. i,n- 
ouciones que la experiencia i.a re. •■- 
lado como necesarias. 
Consecuentemente, la reforma ^nt .... 
propicia introducir al íiuc.jc _, ■■<„ 

Código, amplia las función. .- .. ..-". 
calización .. supuestos 00 piv.i., ...- ¡ t 
el texto actual; destaca .pv .., 
rielad aeronáutica es la que ucu 
rar las razones de oporumi«¡,c 

justifican la suspensión iluernr;cio«i 

y|o reanudación de las activadles 
acrocomcrciales; y establece .juc .ai •* 
actividades deberán ajustur.se nmxi 
u io dispuesto en ras respectiva.- on- 
cesiones y autorizaciones, com > a ms 
normas de distinta jerarquía que mu- 
gían el orden jurídico. 
En lo que atañe al régimen ele ex- 
tinción de las concesiones y uori- 
zaciones el proyecto intr once dos 
Innovaciones en relación .11 ic.-ao del 
articulo 135.. 

Una tiende a determinar que la ex- 
tinción do las concesiones o .utoriiu- 
ciones otorgadas por un plazo deter- 
minado o sin el, puedo ser clisnucsla 
en cualquier momento por ia .•utorJ- 
dad aeronáutica, cuando se /erilique 
la existencia do alguno de ios su- 
puestos previstos en 01 articulo ci- 
tado. 

De este modo queda orecisaciu el al- 
cance de una norma que ot nvar * 
interpretaciones divergentes. 
La otra consiste en la facult-ui otor- 
gada a la autoridad de aplicaciu.: Ja- 
ra que. cuando medie la cniin.sn.in le 
una infracción que a su juieir- :hkií >- 
re ciar lugar a una sanción -:t -.¡i tv=\, 
ímr.ca suspender precuilorhr ■-.■>.- «y, 
servicios, 

JJc tai suerte, r-n los c¡i--(. •-. ■ .mií 
realmeníi- resulte nefuian-... i\ auti- 
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vidad del Infractor podrá ser suspen- 
tilcla hasta lanío se sustancien las 
ncluucloiie:. «diuinislralivus coi res- 
pondicntes. 

otro «Je los aspectos incluidos en la 
reforma re c" que se refiere aJ régi- 
men de SBmieni's. En osle urden 3e 
ideas ej pn •■ .ilj modillón 2. superna 
utilizado en m actualitiaf ..ara de- 
terminar c: monto máxime de -\s 
multas, c incorpora la figura tic la 
auspcnelóp temporaria. 
Kn las noimw propu<v-tfts los .li- 
mites oBtabiuc.cius ai '.'odor ün-eu- 
tlvo pora lijí.;- el monto de .a.-, .nul- 
tas, se articulan en .unción de tres 
grandes c«t'' orias de inliRccirues: 
las relacionadas con el transporte aé- 
reo comcrcin] ; las vinculadas con ;os 
restantes actividades aeronáuticas: -is 
atinentes a los titulares le certifi- 
cados de Idoneidad para ti ejercicio 
de funcione;; aeronáuticas. 
Para la pr¡ui?'ra categoría el testo 
proyectado establece ¿os limitas Tu- 
ñuño y máximo, tomando como aase 
la tarifa máxima vigoute para pa- 
sajes o ia (|iic correspondiese a cien 
(100) ailograraos de -arga, seipin se 
trate de tronsurosiones de orden ta- 
rUario o de ¡as que tienen otro ca- 
rácter 

Para las dos restantes el límite má- 
ximo se establece en cien millones 
.de pesos ($ 100.000.000.— > y :uatro 
«nlílones de pesos .$ 4.t)00.<*OÓ.— ) res- 
pectivamente, importes que se con- 
sideran avtamáMcaincKtc modificados 
por aplicación del procedimiento de 
Actualización que allí se prevé. 
Finalmente se proyecta incluir un 
nuevo inciso 40H «el Artículo 228. por 
«1 que se establece un plazo •scraé- 
rioo de ^ree^iocióu apJJcaJjle » ¿as 
«acciones, res-x'cto r. las cuales -no se 
hay* previa • «o'MKwamesíte u« pita- 
zo mayor o ' Vh brene. 
De esta ninnera s<; llena un ráelo 
existente en el Có31*o acf¡>uala»ewle 
«n vigor, «rué dio jugar * Interpreta- 
ciones jmriwHMáenxkáieB <wuir¡adicto- 
rla« y djyct«<>ntaK. 
Otas «aardf a VueeUra Eteceteucia, 
OavM K. W, *r la Kí«* 
fV "'■> litíúnzmn Vania 

Buenos A'-.-.-. « de tebíei» de UBI. 

EN uso de las atribuciones conferidas por 
«1 articulo tfi del Estatuto' «Jara «1 
proceso de -Reorganización Nacional, 

El- Pai:Mi>I:Kti<: 
de ijv Nación' Ak'.i-kíixa 
Sanciona v Piu^mjm;* 
cow Fuerza m: I .i; y: 

ARTICULO V — Modifícase la Ley N» 
17.285 en la lo: nía establee-ida a conti- 
nuación : 

1 . Sustituyese el Articulo 133 jwr el 
siguiente: - 

Art. 133 — La* actividades aeroniMtl- 
cas comerciales están «sujeta* a fiscali- 
zación por la autoridad aeronáutica. 

Al cícelo le corresponde: 

1*) Exigir el cuinpúniie:..* de las obli- 
gaciones previstas en Ja* concesiones o 
autorizaciones otorgada*, asi como las 
contenidas cu -él «presente Código. Leyes. 
Reglamentaciones y demás norma* que 
co su consecuencia se dielen. 

2») Ejercer ia fiscalización técnica-one- 
rativa, económica y financiera del ex- 
plotador. 

8*) SuBpnedcr las actividades cuando 
considere que no estén cumplidas las 
condiciones de seguridad requeridas o 
cuando no estén asegurados los riesgos 
cuya cobertura sea legalmente obligato- 
ria, y autorizar su reanudación, una vez 
subsanadas tales deficiencias o requisi- 
tos, siempre que no resultare de ellos 
causales que traigan aparejada la cadu- 
cidad o retiro de la concesión o autori- 
zación. 

4*) Autorizar la interrupción y la re- 
anudación de los servicios solicitados por 
los prestatarios, cuando a su juicio, no 
se consideren afectadas la* razones de 
necesidad o utilidad general que deter- 
minaron el otorgamiento de la concesión 
o autorización, o la continuidad de los 
servicios. 

&*) Prohibir el empleo de material de 
vuelo que no ofrezca seguridad. 

«») Exigir que c] pew-:»l aeronáutico 
llene 1»«¡ condiciones requeridas por las 
dlFpoHckincf! Vicentes. 

7») Flsralizar todo tipo do promoción y . 
con? "ei-¡i/r,ción de billetes de pasaje, 
fletó y uxla otra venta d capacidad de 
transporto aéreo llevado a cabo por los' 
transportadores, sus representantes o 
agentes y por terceros, con el objeto de 
impedir el desvio o encaminamiento no 
autorizado de tráficos y de hacer cum- 
plir las tarifas vigentes en sus condicio- 
nes y exigencias. 

8?) Autorizar y supervisar el funciona» 
miento do las representaciones y agen- 
cia* «Ja las «mnresas exiran leras de trans- 



porte aéreo internacional que no operen 
en el territorio nacional > su usliüíc/i an 
en ci país, sin perjuicio «el cumplimien- 
to de las oo.i>!<>cl<>iH'K que imponen las 
dunas normas legales respecto de cin- 
pii'sas escruiijeras. 

9") Caducar, conformo la ley vigente 
en materia de poiitna uérca, ia apirtud 
<le las aeronaves de-llnutias al trans- 
porte comcrcluí de pasajeros y carga, en 
función de .oí servicios a prestar para 
determinar "■» convenlpne. de >u iuoor- 
pomcióii a ' tales servicios y autorizar la 
nícctaclcu de ¡as aeronaves a la flota 
de transportadores., úe bandera argenti- 
na. Intervenir en el trámite do autoriza- 
ción para su inareso al país. 

10) Desempeñar todas las otras fun- 
ciones de fiscalización que confiera el 
Poder Ejecutivo Nacional. 

2 — Sustituyese el Articulo 135 por el 
siguiente: 

Artf. Vii — las couoesione* y autoii^i- 
cíqiics otorgadas por placo dcteriuáuado 
se extinguirán al -venctitóont» de <éabc 
No obstante, haya o no plazo de venci- 
miento, el Poder Ejecutivo Nacional o la 
autoridad acronéulica según sea el caso, 
en ettakriHeT momento tteolairar <la «whi- 
cidad de '.a concebión « cS vetivo <de aa - 
autorización confciidas .para la explota- 
ción de' actividades aeronáuticas comer- 
ciales en las siguientes circunstancias: 

1*) Si el explotador no <cum.pUese las 
obligaciones substanciales ;a su caigo o 
si faltane. reiteradmnpnte, « obligaciones ■ 
de menor 'mportancia. 

2»J Si el servicio no fuese iniciado den. 
tro del término fijado en la concesión 
o autorización. 

3?» Si se interrumpiese el sen'io». to- 
tal o parcialmente, sin cuukíu jusUrüica- 
das o permiso de la »uiwiia*tl AerDuáu- 
tica. 

V>i Si la empresa fuera UleiiuffiatU en 
estado de «prieto-*, üyuiettkcüai « <üsnb> . 
clon por resoltteáón JiuiaciaJl «-«uaadejBe. 
tlcienando s» «auourao ■pBeavantixq, W 
ofrezca a juioJo .de Ha AUlAddad <de «iPli- ' 
cación garaorUafi <que resulten adoouadas 
para asegurai- la ^u«títacíc«u jfle los ser- 
vicios. 

5'i Si la conoesión o auU.visaeión hu- 
biese sido cedida en contravención a lo 
dispuesto en el Artículo 96 de este Có- 
digo. 

6*» Si no se hub se 'dado cumplimien- 
to a la cobertura de riesgos prevista por 
el Título X (Sejpuaos) y en el Articulo 

112 . 

W Si el explotador se opusiese a la 
fiscalización o Inspecciones estabkiciftás 
en este Código y su Reglamentación. 

8*» Si el eWto-aJAor dejase de reunir 
cualquiera de los reqoisitox exiuldos para 
la concesión o autoutaketóa, 

8*1 Si no subsisUoMín Iok motivos de 
Interés piíWüoo qpae drt*wmtttotni\ el «tox- 
Raiuiento de la «oncetivm « autorización. 

W Si se tratare de un transportador 
extranjero y el sonAerao «el iais 4e sai 
bandera, no oooflrtece loe trannporta- 
dores arirentinos simtlares o equivalen- 
tes derechos y facll.dad«s n\ lodjMñoridad 
a los recibidos |wr aouél. 

11) Si mediase renoocia dej exjiilotador, 
previa aceptacáoa de la *ut«rldad aero- 
náutica. 

Cuando a Juicio de la autoridad de 
aplicación se configure alguna de las 
causales prevista» en los tocinos i»í al 
10) que motiven la eadaddad de la con- 
cesión o el retiro de la autorización, di- 
cha autoridad podrá disponer ia suspen- 
sión preventiva de los servicios hasta 
tanto se substancien las actúar-i' jes ad- 
ministrativas a las que se refiere el Ar- 
tículo 137. 

3 — Sustituyese el Artículo 144 por el 

siguiente: 

Art. 144 — En el transporte de per- 
sonas. Ia responsabilidad del transporta- 
dor, con relación a cada pasajero, queda 
limitada hasta la suma equivalente en 
pesos a mil (1.000) argentinos oro, de 
acuerdo a la cotización que éstos tengan 
en el momento de ocurrir el hecho ge- 
nerador de la responsabilidad. Esta co- 
tización será fijada por el órgano com- 
petente de la Administración Nacional. 

4 — Sustituyese' él Articulo 145 por el 
siguiente: 

Art. 145 — En el transporte de mer- 
cancías y equipajes, la responsabilidad 
del transportador queda limitada hasta 
una suma equivalente en pesos a dos 
(2) argentinos oro por kilogramo do ve- 
so bruto. Todo ello, salvo declaración es- 
pecial de interés en In entrega hecha por 
el expedidor al transportador en el mo- 
mento de la remisión de los bulbos 7 nS- 
disntc el pago de una tasa suplementa- 
ria eventual; en tal caso el transportador 
está obligado a pagar la cantidad decla- 
rada, a menos que pruebe que es menor 
al valor de la mercadería o equipaje o 
que dicha cantidad es superior al inte- 
rés real del expedidor en la entrega'.' 

Ski lo que respecta a los objetos cuy* 
guarda conserva el pasajero, la respon- 
sabilidad queda limitada hasta una suma 



equlvaluile en pesos a cuarenta (40) ar- 
jjcnthiH.': >"ü 111 total. 

ia (L'í.i>::tción del n:?triline uno se jc- 
jUizar» en iu Jornia prevista on'iol Articu- 
lo 144. 

5 — SuKlllóyr.'..e el Artiómlo 3*¡0 por .d 
sicnicijic: •' 

Art 160 — El explotador <es oeeponaa. 
ble por Ci.ua accidente nafita«A Ihmite <ae 
la suma equivalente en peaos.aü mú rosno 
de auséntanos oro que resulta ole lia sáca- 
la siguiente, de acuerdo a Ha crtUzainua 
que éstos tengan en el momento de ocu- 
rrir ei hecho ycnei ador de la responsabi- 
lidad: 

1*) Dos mil (2.000) argentinos oro ,paxa 
aeronaves cuyo peso no cwwda de arftl 
(1.000) kilogramos; 

29) Dos mil (2.000) argentinos oner anfts 
uno y medio tl',¿) argentino «mo ■•o.caüa 
kilograsno que escoda de los snil <O.lUu0^ 
para aei'onavcs sjue pesan asas de trnül 
(1.OB0* j no escedasi de -sote snil iflfiíOOOi 
kilBgvanxos; 

3 V > Diez mil cuatrocientos (10.400) ar- 
gentinos oro mas un (1) argentino oro 
por cada kilogramo que exceda de los 
«cas dátil •(4)<uu0¿, mará aoi'Anaves que jae. ' 
, san «ñas de seis ¿axil -<<6.uuP} y no excedan 
de veinte infl (2nt)00) Vilogramos; 

r>) "Vcinriclnco mu OR.WW) argentinos 
oro más medio i 'A) argentino oro por 
cada kilogiauno -que exceda de los veinte 
■mil 420rt)00i). para aeronaves que pesan 
más de veinte añil (20.000) y no. excedan 
de 'h>s oSncutwta mil t50.DOO) teflogratnos: 

5») Cuarenta y tres mil seiscientos 
(43-flWW argentinos oro más treinta y sie- 
te •oentésimos (0,37) de argentino oro 
por cada kilogramo que encada de los 
cincuenta mil (5Q4M) Jdlogramos. para 
aeronaves que pesan «ttá« de ■obaonenta 
mil (50.000) kilogramos. 

La itadenuüzación eu caso de muerte 
o lesiones no excederá de dos «111 (2.000) 
argentinos oro por persona fallecida o 
lesionada. 

En caso de oancssnanoia de dañas a 
personas y bienes la mitad de la cantidad 
a distribuir so destinarán - pvefenente- 
mente a indemnizar los dafios cansados 
a las personas. El remanente de la Can-' 
tidad total a distribuir se prorrateará 
entre la* todeaaaausacioiaeK «elaitiTas a da- 
ños a los bienes y a la parte no cubierta 
de las demás indemnizaciones. 

A los fines de este .Artículo, peso sig- 
nifica el peso máximo sMturfsado por el 
certificado de aeronauagabilidad de la 
aeronave. 

C — SntUlJJyese «1 Articulo 2DS por el 
siguiente: 

Art. JOft. — Las anfr*oraaaes a las dis- 
posiciones de este Código, las leyes de 
política aérea y «us reglamentaciones, y 
demás normas que dicte la autoridad ae- 
ronáutica, que no topprten delito, «oran 
determinadas por el Poder «Becutív» Na- 
cional y sancionadas con: 

19) Apejxlblrniento; 
2») Multa. 

a) Paca Us infracciones en el trans- 
porte aéreo comerciar: de dos (lí hasta 
cien iU»i veces el valor de la torifa má- 
xima vigente para el Itinerario compren- 
dido en el billete de pasaje o documento 
de transporte ea infracción tarifaria o 
de dos (2) hasta doscientas <3M> veces 
el valor de ia tarifa martina que corres- 
pondiese a cien (100) kilogramos entre 
los puntos de origen y destino de la car- 
ga oma transporte estutieca ea infrac- 
ción t a rif a ri a, Cuando la infracción co- 
metida no fuese de nainraleza tarifaria 
y sí relacionada con el régimen admi- 
nistrativo general resultante de este Có- 
digo, las leyes de política aérea, sus re- 
glamentaciones y normas complementa- 
rlas, o las condiciones de otorgamiento 
de las concesiones, autorizaciones o per- 
misos, la multa tendrá como índice los 
de dos (2) basta cim <100> veces el valor 
de la tarifa máxima vigente para pasa- 
jeros o desde dos (2> basta doscientas 
(O00) veces la tarifa vigente paca clea 
(100) Kilogramos de carga —según sea 
el caso— que correspondiese al mayor 
trayecto contenido en el instrumento que 
confirió la concesión, autorización o per- 
miso de servicio o —a falta de éste— al 
trayecto desde el punto de origen del 
vuela 

b) Para las «alantes actividades aero- 
náutteae basta la sama de den malones 
de pesas Í9 IMjQMüOMJ. 

O Para los titulares de certificados de 
Idoneidad para el ejercicio de funciones 
aeronáuticas hasta la suma de cuatro 
millones de pesos ($ 4400.000). 

Los importes de Jos precedentes Incisos 
b) y o) se considerarán automáticamente 
modificados en fundón de la variación 
que ee opere en el índice del nivel gene> 
raí de predos al por mayor elaborada 
por el instituto nacional de Bstadfstrgí 
y Censos o el organismo que la sustituí» 
yexe, entre el 1* «fe diciembre de 1980 y 
el mes inmediato anterior al de la comi- 
sión de la infracción. 

3») Inhabilitación trnwn-nria de ln.^-- 



cuatro (4) anos o definitiva, de las facul-" 
i. ii íes conicridas por lou certificados da 
iUoi>cid!»d aeronáutica. 

-■V» aat¡paiisión*'ikompor«dla' do*sjaflBs, 
rOznoiones m iperrnteos «tcrgaslos .Tara T» 
seM (0) «neses de las oonooStonos, .auto-i 
exffilot ación (üc las «crvJoise .'«omáfciaiei 
ü&neos. ■ '■ , . "' '• 

' Sfi) Cnflncülad de Has «onoeálones » zó»-' 
- tare de las- autoiaxaclOBee "'«'- |«««T"<fff 
aoardndos apara la «Quietación de «esriciai 
naEscrciales aéreos. ' ''-r- ■■■>.' 

T¡ — SaU&itújtese «a Artíonlo 211 jar ,«9 
^guíente: ' " ■'■'-- -, ( 

Art. 211. — Cuando el infractor no pa* ¡ 
ene la miiúta dentbro de Sos cinno <CS¿} 
días de estar conseatlda « firme '3a veto» 
ímojón srae Ha impuso, será «ompelido por 
nía del oobr* do créditos tüscales, adonde} 
¡aáisnismo asañcaUe el sMoma de aotuáB*- 
xación y de üntensscs que enrrosnunda Mk 
¡Ules oDidhaw. -~' ' * 

Si ca AnfEautor es titular del twrtlffina- /i 
do de acuosidad steronádnica, padsá mat', 
isiibabOttade a»ara «A ejeaniato de Sa tina < 
ción respecto a la cual oemetió *atomc*( 
ción, en la forma que determine la B9« 
glainentación. 

8 — Sustituyese el Articulo 215 por el 
siguiente: 

Art. 215. — Serán recurribles ante lsj 
¡Justicia Tedcra'l en 4o Oturtonoios* did* 
ministra tlvo, una vez agotada la vía ad« 
ministrativa, las sanciones de: 

IV) Multa superior a quinientos mil 
pesos (S 500.000) en el caso del transporte 
aéreo comercial, cualquiera feca la natu- 
raleza de la infracción. 

2») Multa superior a doscientos mil 
pesos t$ 200.000) .paca el cuso de ¡las res- 
tantes actividades aeronáuticas o de ti- 
tulares de certificados de idoneidad para 
el ejercicio de funciones •ooronáu&iBas. 

3») inhabilitación definitiva.' 

4?) Inhabilitación tampa&anta míe su- 
pere los quince (15) días. 

5») Suspensión temporaria de ias con* 
cesiones, autorizaciones o permisos para 
la explotación de servicios comerciales 
aéreos. 

6' Caducidad de las concesiones o reti- 
ro de las arátoriBfto1oi>ec w peaoünM ipeca 
la explotación de servicios comovolaics 
aéreos. ' ' • * -■ 

Log montos previstos en los incisos 1»> 
y 2») se actualizarán .aemestrabuente en 
función de la Tarnvoión.qnc se opere en ' 
el índice del nivel general de precios al 
por mayor etlabarado por el Instituto no- 
cional de Estadlütica y densos • el orga- 
nismo que lo sustituyele, a partir del 1' 
de diciembre de 1980. 

El recurso deberá intarfMiaerse- dentro 
de los quince (15) dias de notificado el 
acto administrativa. 

9 — Agrégase como inciso V) al Ar- 
tículo 228 el siguiente: 

Art. 228 áoc 4»» Las demás acciones 
derivadas del coaíralo de transporte aé- 
reo que no tengan expresamente otro 
plazo. Bu témala» se cuenta desde la le- 
cha de vencimiento de la «Mima presta- 
ción pactada o de la utilización de los 
servicios y a falta de éstos, desde la fe- 
cha en quo se Conaaláo» di oootrato do 
transporte. 

ARTICULO 2* — Sustitúycnse las si- 
guientes rúbricas de la Ley N* 1*1.385: 
1») Del Capitulo V del Título VI "Inis. 
pecclón" por THral ilación de Ac- 
tividades Comerciales*'. 
2») Del Capitulo VI del Título VI "Ex- 
tinción de las concesiones y auto- 
rizaciones" por "Suspensión y Ex- 
tinción de ias Concesiones 7 Auto- 
rizaciones". 
ARTICULO. 3» — Derógase la Ley nú> 
mero 1Í.620. 

ARTICULO 4* — Comuniqúese, publí- 
quese, dése a la Dirección Nocional del 
Registro Oficial y archívese. 
"VTDELA 

David U. a. de ia Jaira 
Alberto Vodrjgae*' Várela 

CONVENIOS 

Apruóbaso un Convenio Comer- 
cial entre el Gobierno dé la ReV 
pública Argentina y el Gobiern<J 
de la República de Irak. 
Buenos Aires, 22 de enero de 1981. 

Excelentísimo Señor 

Presidente de la Nacían: 

TENEMOS el honor de dirigirnos al Pri- 
mer Magistrado para someter a su 
consideración el proyecto de ley po£ 
la que se aprueba el "Convenio Co- 
mercial entre el Gobierno de la Re» 
púb'íca Argentina y el Gobierno da 
la República de Irak", suscripto ea 
. ia Ciudad de Hagdad el 19 de dl- 
elembre de 197S). 

Los Gobiernos signa f .->ri~ de'. m<m- 
jCjonftdO Convenio se comprometen 
pof dicho Zostrumento a impulsar y 
desarrollar d comercio recfproro. 
Cada Parte coneeArá a H o'-- > el 
tratamiento de N<icx>p -■-•*- " ■■.\\-r'"'*\ 
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"'i toáo lo icrpiv-i.v.n a impuesto-; 
usenheors i.a.,.t.s ; •¡uv.y gravámenes 
relaciónanos eon lu exportación o 
ImporUitióii. 

¡iw embarco uo jrtMiiii extensivas al 
oiio Estado bis ventajas que resul- 
ten <!.• acuerdo, ij..; iulcEtución. cs- 
t»UlRC.!;nli>:i(/j '.v.; zona de libro co- 
mercio o lu» n«o deilvcn de acuerdos 
de trft.ieos fctMilcrtais. 
Lns f'srleí- oUMiíí'.níiii licencias do Im- 
portación y ciiiorUción en lu medi- 
da en que wa« tii'cw>arlas contarin- 
o dispuesto ru s u.i respectivas legis- 
laciones. Asimismo constituirán una 
Comisión Conjunta Arircntlna - Ira 
«|ul. cuyo funcionamiento posibilitará 
Ja ejecución de las disposiciones pre- 
vistas en el Convenio 
También se prevé r! ntariramlenlo re 
«proco de v.uí facilidades iirc'üuu'ins 
|>arn establecer ¡>*nosicioncs regiona- 
les y contros comerciales en 'forma 
pcrmauenlc o lemporiria por uno do 
los ilos países ca ct territorio de 1» 
otra Faite. 

l'oc lo expuesta consideramos que 
con la sanción > promulgación del 
pioyoclo de ley que so acompaña, 
so promoverán las relaciones comer- 
hl Ca .. C ? ,1C , M "' ÍIS P nííiCS «obre la 
v^uuÜ i !'-" ilMB i i y <"ul"«. beneficios, 

torcscB comunes. 

Dio.-; cuín-di: a Vuestra Excelencia. 
Carlas W. V.istar 
Jwc A. Martínez ,l,. rioi 

U'.Y ,Y» 22.:}!) I 

Jluonivs Alies, G d c febrero ele 1381. 

EN uso ¡le Jas atribuciones conferidas 

Por el articulo 5" del Estatuto pava 

nal '"*° rt? IlC01 'P !l " ii '«<:¡(ii) Naclo- 

Ei, Pc-sinr^N n: 
Di- i a N/»r iún /\r.r,r.NriN/> 
San-i 'ofiA y I'r.oMirrcA 
Cf'N' tan.r.'.A ¡¡i: (,r:v: 

ARTICULO- V — Aiini.-|.ifi:-(! el "Con- 
venio ','ooiei.in! .i-n!|>. c ¡ (Joblurno de la 
llcpiii.'lir.ri Ar-n-iiliiin y | Gobierno ele Ja 
EcmiNií;-, ,i i; j,„> : » , N „s ( ¡h>to onn¡i"dad 
01 1!) i.ln f.7jt-:r-inbi'n de 1073. cuyo texto 
loriiM parlo, tie la presente r<cV. 

Mrvr-iJhQ 3? — Comuniqúese, pnbli- 
«1uo.se. dc:¡e •; la Dirección Nacional del 
l\cr-y. o Oflílnl y arel jí vos". 
V.I.DFJ..A 

Cutas 7:'. 5V.'l.i»r 

.!«*('; A. 3f:n-J,!ti¡T. de "n?. 

CONVENIO COMERCIAL 

WJ'RE Mí, CiOJUIvHNCí 

I)!i «,A lüfCI'UHUIVA AK<}J5NTINA 

>" Kfi «ORfRUNO 

J»k i.a rciíPuní.TriA i>e ikak 

El GDbicíiio de la República- Ar-jenllna 
y el (iolilorno do 1» Uepíiblica de Irak a 
Jos f|uo ¡X hará referencia en adelanto 
como "r>'is Parles Conlralanloo". que de- 
sean promover las relaciones comen Ja- 
les entro ambas pal«e¡; íobre ln base de 
ÍC«aUi:ul y mtiLuor beneficio::, lian con- 
venido lo f:J(-'Ulenle: 

MITICULO 1 
Ambas P.u¡c.s Contrulínitcs impulsarán 
« di*- üiiOíncIón y ol Increniento del vo- 
wnmn comercial enlrc KUf¡ dos países. Con 
fióle propósito. lomarAn Jns medidos ne- 
¿csnrliut para lograr los objetivos cstipu- 
lado« en r^i.c Convenio, conforme a las 
legislaciones y reglamentaciones en vi- 
;encia en ambos países. 

ARTICULO 2 

Ambas FnvVcs Contratantes otorgarán 
la otra el tratamiento dc nación más 
ínwrceiOa co» rofer •• i a iini»ucstos 
aduaneros, tasas y otros Gravámenes rc- 
iacionndos cen la exportación c importa- 
ción. No obelante ello este tratamiento 
uo se ítpllcnvú para lo slftulcnto: 
A. I»iivile ; ;o:; y ventajar; acordadas o 

Í(ue pvnían erordar cada una dc las 
'arle.: i."o»l.tals»>iles a paf:;": vecinos pa- 
la. urü'Ur ri comercio fr'in'.uiKt. 

15. Prlvileijio.-. y ventajas que surjan 
por ir —raí v.na y.ovn dc libro comercio, 
increado cc.i v..,i, \\\\v,w nd\iancrn. o una 
nona rnpncbi;¿'.. wvi d? las Parle.-. Con- 
«Mtfl ni '■■:;. 
C i'riviltfjioa o vcni.?j.\ :; comerciales 

Ol 'ir 1 ! i ';'.:: o dl!fl p»r:ln. otl'O'íüV la Rfi- 

públrví ríe Ji.'i: a cu-'<i'i"i' , r miembro tV* 
la 1,1 na dc 2f-.;¡;i!<!fl '\v,"h':;. 

,".i;.Tin.ifo :; 
• AmVi.-.: Viniv- Cuntí;-;, ¡ú;:; otui<'.ar.'in 
Ilceucii.-, Oí) ji,!porl,'. l iiMi y cxporlntUn 
pn la jjjídit'^ en m<'< :; r .an necesaria.-, 
con [orine n ." ¡ , V:;|-;iin-:iir" , !i y rc n l''ni"'' • 
lacJonc,; en .<■ i > •.•<; ;. v-.¡vV jvi; 



convenida por las Parles de acuerdo 
con 1» rc^lauíeniuciou ael canino u.t- 
. Iranjeto viíjculi: un ambos pai-cs. 

ARTICULO S 

Cudu l'artc C'onl.iiUniilc eximirá a lu 
otra Pwrtc dc Impueslos con respecto a. 
muestras, materiales de ptopacauda y 
materiales remitidos con propósitos ex- 
perimentales conforme a lus legislaciones 
y rerrlamenlaciones en vlnenela en tim- 
bos países. 

ARTICULO ti 

Ambas Parles Contratantes garantiza- 
ran el cumplimiento de los contra mis 
lirmadus entre ias or^Miiiziiebuies eorres- 
IMindleules en ambos pui.ses. 

ARTICULO 7 

A. Las mercaderías itupoi ludus por 
una de las dos Partes Contraíanles no 
debenin ser reexportadas a una torcera 
porte sin la previa aprobación del país 
de oii'ien. 

U. Las mercaderías exportadas por una 
de las dos Portes Contratantes a la otra 
Parle Contratante deberán estar acom- 
pañadas por un ccrliricado de orleeu 
«mitido por las autoridades correspon- 
dientes en el país exportador. 

Para los fines de este Convenio, todas 
las mercaderías producidas, manufactu- 
radas y exportadas desde Irak se consi- 
deran mercaderías Iraquíes y lns merca- 
derías manufacturadas, producidas y ex- 
portadas desdo la Anrentlna se conside- 
ran mercaderías argentinas. 

ARTICULO R 
Las PurUüi Contratantes «p olornaráu 
mutuamente las facilidades necesarias pa- 
ra establecer exposiciones regionales y 
centros comerciales cu forma permanen- 
te o temporaria por uno de los dos paí- 
ses en el país dc la otra Parle contarme 
a las lera-daciones y rcülumenlacloiira vi- 
ceníes en ambos países. 

ARTICULO y 

A. Con el objeto de a;-v,i:inr el per- 
fecta cumplimiento de este Convenio v 
con el propósito de dcsairoll-.ir lis rela- 
ciones comerciales entre ambos paisr.;, so 
establecerá una Comisión Conjunta Ar- 
eenlina-Tieriui ¡, nl.rl i'.-'b.-rn-iu'f'ilai con 
ivmwiii'inl.vs <|e ¡inilias par 1 es. 

Í.I. K-itn Comisión ::e ri-unirá :»U-i*! tml i - 
r.'in"i<ín en las capitales de ¡milirn pi.i- 
;-"s a snüeilud d>- una do li¡; ,\<v¿ Pul"; 
Onil!ita"le.;. 

Airnci.ii.o'id 

Ksl.- O.ínyyiio entrará ;'ii vj:;eia-ia («i 
la taclia en que se intercambien Jas no- 
ta.', conlinniindo su ratilieaciún de aeuet- 
do con los procedimiento.; con.'.l itiieloui- 
ic:. vi;-.f ules eli -ambos países. .Se aplicará 
provisionalmente ¡i p.ulir del «lia de su 
firma, ."era válido por tres unos v se 
renovará auloinólloaiuonlc dc un aiio pa- 
ra el ol.ro rf Átenos que cualquiera di- las 
Purkv Coulraianles nolllioue por f.scri- 
lo su lermin¡ieii>n con una anlieip.ul'.'u 
de por lo menos tres meses ¡eiles <!•• que 
expire su valide".. 

ARTICULO i] 
Las disposiciones de c.-do Convenio se- 
rán validas despurs tic baber espirado es- 
to con respecto a los conlaalos celebrados 
en virtud de este Convenio, que no hayan 
fltialivudu. 

Dada y firmado en Bagdad el dieci- 
nueve dc diciembre de mil novecientos 
«cicuta y nueve, en tres ejemplares ori- 
ginales, en español, árabe c instes siendo 
los tres textos iRUabncntc auténticos. En 
cajo de divergencia el texto Intílcs pre- 
valecerá. 
Por el Gobierno de la República de Irak 
Por ct Gobierno de la República Ar- 
gentina 



SISTEMA DE FOltM ACIÓN 
Y CAPACITACIÓN 

lnsttlmc.se en jiirÍMlieción 'Id Mi 
nislcrio dc Defensa — •Comando 
en Jefe dc la Armada — el sislo- 
nm dc formación y «;ipacil;icmii 
de las tripulaciones de los tiu- 
ques y arlefaelos naval'-s de nn- 
(ríi nía nacional. 
Ki:i.'i'.o.; Aires. 
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st! ccni'.i'.li'i'iición un prcive.'o 
por ci que se inrlilny fi 
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Tocl:.-: i.-,:; ..-r.-a corricnlc? r.\'. fon' --, 
í» '■oinc;-... r-'.-'n ambos países no ele-- 
'■:•." ir .:• í'riicr- moneda convertible 



;).-. |,.y 
'.'l.'l O" 

forme'ión y cepaclteelón <le la..; in- 
pu^arion-.'s de )nr b'i ¡Ofs > ■■>■'• ■\'-n-- 
li.'; n-'.a'cs 0¿ maliiraVí n:ieioni:. :>.; 
que ¡ .- p,j;1r-ui in '.",'■ ':'i tu-, n"-'. • - 
lo-: v ln- curso'-: que :>■■, •:•!■. ni huiui-r 
íli'.:!-'-!:id, íivl u;ilr»"-ii'.c! a coren n,- ;■. 
f. "i.i: .nos púiilifor .0 entes ieiv-i.:.m. 
Tv-I \ ui'ln'Jva lia sirio compuLbil.'- 
:* 1 ! 1 ••.■:;,- ,■ -'i r: <■. ■. ■;„, P p -Ti ■ I • de si 
A:;.;-. I 1, l.i.'s Mini-a-v' >s de Tr.i'iV.i 



y de O.'onumin y lu< J.c"r •' aréis c : '' 
i'..a..,it\i v .p Hacienda y ti>: In'.rre.M'o 
Mal il irnos. 

til proypelo periiilliió sl-ti'iieil L-ar 
la i'ii.v.iníii que se iiuprti'.e en l.i 
actualidad, medianil- la sujeción a 
una -.oiuhux'iún que formallcr esas 
acción ;s en forma articulada al co- 
mún Jnpósllo de peí leeeionar técnl. 
cainenle al personal y dai mayor efi- 
cienel, a la Malina Mercante Ar- 
cén linii. 

Ku conseei encía eon la competcneiu 
nlribulda al Comando en Jelc de la 
Armada -ior el articulo 2'.' punió Ü2. 
del Hcerelo N" 1 .078:7» modificado 
por el •lericl.o N^ :>, ■,.):!|7(¡. pf slslenm 
que se :ie« se hallará en la juris- 
dicción del Ministerio de Defensa y 
bajo in directa responsabilidad de 
dicho Comando, el que tendrá a su 
car-,-,) la administración y coordinará 
con los Ministerios de Keounmia. So. 
cretaria de Estado de Intereses Ma- 
rítimos y de Trabajo, las medidas 
tendientes al perfeccionamiento pro- 
fesional du las tripulaciones de los 
buques y artefactos navales de ma- 
tricula nacional. 

El texto que se propicia prevé la 
atención con fondos tlel presupuesta 
nacional de los fastos que demande 
la creación, estructuración y funcio- 
namiento del sistema, conforme lo 
establece la legislación presupuesta- 
rla, en orden» a la competencia atri- 
buida al Ministerio dc Defensa Co- 
mando en Jefe dc la Armada. 
La norma se complementa eon 1* 
afoctarlón a los gestos que deman- 
de el funcionamiento del sistema 
<le los saldos existentes que cmcru'cn 
de los aportas que. ron el mismo des. 
lino, son contaminados en iris con- 
venciones colectivas de la actividad 
los que deberán ser lian sfertaos a 
una cuenta especial. 

Por último, ac dejan .sin efecto pa- 
ra e! fu'uro las eonlribueinne:; que 
Hacen de las convenciones cole'.'Mvns 
por tr-tar;e ( |, ; rcrn.se.-. p.-rallsealc; 
f|'¡e sientan contra |a ( r -nsprirencia 
de las remuneraciones y d.\...-|¡bui¡iu 
Iso íirin.-ipie.; piesupin. in í'is Ira'di. 
ci ••i-..li.,: 
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'V'iile a Vuesla.- K -e'.-ne 
•'vé A. iltaitiii-/ «'■• lía.-. 
'-'.M-.lil ItastlUI. 

.?;-an R. T.lrrcna Ajandc.-v 



l-'ivid K. SI. »;• '.■ 
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T i'\V ¡\".' •">, ,•!;<" 

lil'eii..... Aii-es. (¡ de l'ebi'..|.. de |p¡¡| 
KN uso de las a.tribu..io;ie.¡ conferidas 
por el articulo O 1 ? del Estatuto para ci 
l'r.K'.so de Keoreani/eciún Narimiu!. 

I'l l'K! .un. .vi i. 

ni :..\ Nación Ai«f.r.N"ii!-:.\ 
Sanción' a v Phot.iut.pa 

con l'iui;/.,i ni- t.nv: 

AllTICULO i" — Instituyese en ju- 
risdicción ttel Ministerio dc Dclcn.su — -Co- 
mando en Jete dc la Armada— el siste- 
ma de formación y capacitación de las 
tripulaciones do los buques y artefactos 
navales de matricula nacional. 

AUTKtULo a* — El Comando en Jefe 
do la Armada queda facultado partí in- 
corporar ni sistema los cursos o institu- 
tos, a crearse o existentes, a cargo ele 
ori;anismos públicos, cutes privados o uso- 
ciones, que por su finalidad v caracloris- 
tlcas resulten compatibles con el objeto 
tlel mismo. 

Ai;Tl(;uj.o 3' — La administración 
del .sistema que se instituye por el articu- 
lo l" estará a. cargo del Comando en 
Jefe dc la Armada, el q;.c cuordlnarú di- 
rectamente con los Ministerios dc Eco- 
nomía --.Secretaria de Estado dc Intere- 
se» Marítimos— y de Trabajo en la este- 
ra tic sus respectivas -competencias, iaa 
medida:; tendientes al perfeccionamiento 
profesional de las tripulaciones de la Ma- 
rina Mercante Nacional y Sector Pes- 
quero. 

ARTICULO l" — Los (;a,tos que de- 
mande la creación, la estructuración y 
el funcionamiento del sistema creado pol- 
la presente ley, serán atendidos con fon- 
dos que el presupuesto nacional asli-nr a 
tal erecto. 

A::,TF'.'V'U> :.'•• — Quedan afectados a 
los i'.a ¡os que demande el fiinüoiaunien- 
¡o del '.¡sienta objeto de esta ley, los ."-ai- 
llos e>¡,!'ri;,s a ln fecha ti. su sanción 
;in< r¡;. n! :; de lo.; aportes eoiilvuiplaü''; 
por I03 ui-lici'lus: H.Ti- O": lt :¡- i< • 
1 1.:¡: J4.:: : •!!; t;. : h.:i : h.:¡ : .y¿ v '■';.' 
üi; i;:i; i;;.: :.::; iri: :¡u; :.<)• ri7- a;:'; ■>;• 
¡"; "i; ■i:.-: -tv : .-<); r,<j. l»j; 4:1 ; ;-;; .: , 

•U!; 5'_'; '!í: :>:.'; lilj; lU; ,|7; -; ( . 4(j ; :-,.(. ,¡. 

'•:. til y .1:1; -ti: ü.:¡ ; .\-¡; *:>.\ 'A.Z: 11/ 
"l: <í:i; :.-|¡ |i.:i ; i« : jj ; (¡:¡ : ( ¡,. 5 ,, ; ..,. 
■!e; .-si: ;'l: W.\; (■: y ;;•}; >w. |. s convene;. '. 

•l.'S C'lesii'-us de liábalo " .:'' IHiaví".,: 

-:;iv.i: .'i',;. 'a; 0170: ií:, .',"::; «<; s ¡i-v*. •;-. 
>'K l't"" : : lll : 7. r -: li:j¡-;ñ; |i.r;¡',. ».■,;• 
li':.7;¡: líMi:»: P.T73: l2-rí."i, i '.■:;■;•'• ipt-rV- 



12B'1S: 13-K3: 1^0,75: 117,75; 1S8I75; 139|75: 
Í41,7S; Hi¡7o¡ 14:t.7j; 141,75; ¿4S|75; 1461 
75; U7¡7.>; ls0¡7r>; ia;i|73: 154|75 : I05|7l>; 
trii¡:7r. ; 1.V7.15: 1JII,7!>: U¡U|73; 10l|75; 1G2I 
75; !¡fl«-7fl: 279,75; 2t)7|75: 300J75; .T : 75; 3271 
75: 328; 75: 332173: 333¡75: 337175; 363J75; 3Sffl 
75; 401|75: 407|75; 408J75; 409|75; 410175: 
4I1|75: 412,75; 413|75; 420|75; 423|75; 42«, 
75; 427¡75 y 428|76 icspcctlvnmcntc, qutf 
deberán ser transferidos a la Cuenta Es- 
pecial "Obras y Servicios Especiales Ar- 
mada Argentina". 

Asimismo dójansc sin efecto los aiUciu 
los dc las convenciones colectivas citada» 
precedentemente. 

ARTICULO «• — Coimmiquoie. publl- 
'luese dése u lu Dirección Nacional del 
Registra Oficial y archívete. 
VÍDELA 
Llamíl K es loa 
David li. 11. de la lUva 
Juan R. Llcrcna Amadeo 
José A. Martille* de Ilvn 



MONUMENTOS 
CONMEMOHATIVOS 

Aulorí/.use a la Minucipalidad do 
la Ciudad de Buenos Aires a em- 
plazar un luisto. 
Buenos Aires. 6 de enero dc 1991. 

Excelentísimo Señor Presidente 
"c la Nación: 

TENGO el adrado. dc dirigirme al Pri- 
mer Mau'isirado a fin dc someter j 
Vuestra Consideración el adjunto 
proyecto de ¡cy por el cual se auto- 
loriza a lu Municipalidad tic la Ciu- 
dad tic inicuos Aires a empia'-.u un 
busto del Doctor Enrique Fiímc hie- 
lo en la Plaza España de esta Ciu- 
dad. 

121 busto mencionado. real¡7..'-¡o por 
el esruHar Adustin Hiuanclii r.aiv 1 
oritíUKiruiini'nU! cinpla.'.ado en .-, p t . 
bi.lk,n nv u del ex Hospital • ür. (;ui- 
1 termo líaivson". 

El Mr. linocliieilo nació en h C"i- 
V'V' 1 /'cd.ral en iC.'ü y. íii.i uí .j e U 
íJ.ij. he, mol s C (ji,>duó en )i i .mi ;- 
lad de Ciencias Ménicas tu; la Uni- 
vo.id.".'.i de üuenos Aires v en i:M 
ocupo el car^'o de Jcle de ütr.j- > 
uci Hospital Kawson. Dura.ilr ,a p ;- 
mera Guerra Mundial .-c li ,-|. l( j 
¡1 Europa y por la labor des mol oh 
en el llospilal Aiijrntino de r.ms 
obtuvo la Leplón de Honor. A .11 re- 
preso, desempeñó | ft residencia tie la 
ooeicd-id de Ci rupia de Uuoiios Alies 
prcsuiio el óv Conr,rcso Anieinuio tía 
Ciruela y en ltJXI la Universldan ti" 
lsuenos Aires lo nombró "pr'ifppot 
honorario". 

.Ene autor de unuierosiis liábalos 
cioulílii'os piesenlatios en t -on- 
Cnvos tic mcdiciivu y despl';,, uní 
notable tarca educativa ,iar¡. ".•• m ■>•- 
ícccioim mienta de las léci;:ca.- ope- 
rativas siendo de su invención di- 
versos aparatas c Instrumentos de 
cinigiu. 

l'or lns razones expuesta.-, a ira vés 
de esta breve biojirafia. .o iu¡ou- 
zaclon solicitada, merece el pleno 
apoyo dc esto Departamento dc Es- 
tado. 

£>¡os guarde a Vuestra KK'elcnei.i. 
Albauo E. IlarRiiindrguy 
I.I5V N» 2-2..1W 
Uucnos Aires. 6' dc febrero tie 1031. 

EN uso de las atribuciones conferidas por 
el articulo b* del Kstatuto para ct 
rroceso de KeorgnnlzAclón Nacional; 

U.L l'KI.'.llu.NJiU 

un i.A NAeiótc AuVun-iina 
Sanciona v Promui.ca 
con l ; oi-r,/.A on Ley: 

ARTICULO r — Autorizase a la Mu- 
nicipalidad de la Ciudad dc Buenos Ai- 
res para emplastar un busto del Doctor 
Enrique Einoeliielto en la l»lu»i España, 
del Imitada por las avenidas Amancio Al- 
corta y Caseros y las calles Balcorrl y 
Sunlucur de üarraineda. 

ARTICULO zr _ Comuniqúese publí- 
nuese. cíese ,, j a Dirección Nacional del 
Her'stro Oficial y archívese. 
Vt;j!iL.A 
Alb.inn lí. llarp,oÍ!id'..nj' 



Los ¡ eiiiiu-nios 9uc aparecen en 
el IÍOL! -TIN UMC1AL Oív LA RL- 

i'Uüi.irA a:;c.¡:n !t;a srT ; in tp. 

liltlns pat üitvrür:,.* y oliUq-lloMr/s 
not .-" .Ufi'f. iin rsl.i |i¡ilji,ce' , "i j 
mu r.;r).ir:!.~at:.K y suriilenlemenle 
eirriiHfi,,. tSenlro tic Indo crierrllo- 
i-lii n o,,.,, ..; rn:^,,.!,, n« r.5."l'M7i 
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COiÓE-, ■,53.WL¡?.r?íES ¥ ■ 
IX . Mía Ais v^iy FiCOS 

Coníi V¡. '(j mi < ' Jujidix'or.idón. 

■DECE'lilO 

Es. AS., €|£¡31 

VISTO lo dispuesto par el Decreto Ley 
K9 16,629 del 17 de óüsíeeí^e de 1937 
relativo a. la "Orden de Mayo", y 
CONSIDERANDO: 

ÍES asssoraEklaato favorable emitido 
por el Conc&jo- ¿a la Ordon a la pro- 
puesta de condecorar a Su Excelen- 
cia el Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario do la República de 
El Salvador, D. Mauricio Alberto ¡st- 
vas Rodríguez, quien se ha hscho 
«creedor al honor y al reconocimien- 
to de la Nación, 
Por ello; 

El Presidente 

"i. ía Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1* — Confiérese la condeenra- 
eión de la "Orden de Mayo al Mérito'* 
en el grado de Gran Cíus, a Su Exee* 
■ fcncia el Embajador artraerdinarto y 
Plenipotenciario de la República de El 
.Balvadcr, D. Mauricio Alberto Rlvaa 
R.oeM[fueíz¡, 

Art. 2* — Estaéndace el correspondiente 

diploma. 

Art. 3? — Comuniqúese, publiques», dé- 
so a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

VTOBLA 

Catkm W, Fasíof 

ÍCRTÜ2ABA DE. LA 
SOIJBDABIIBAD 

- Prorrógase el plazo otorgado a su 
interventor Liquidador para cum- 
plir la misión encomendada por 
el art. 2P de la £ey N? 21.271. 

DECRETO 

• N? 2.833 

3*1. As., 31J12JSD 

.VüSTO lo solicitado por el Señor Minis- 
tro de Justicia, y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante la prórroga acor- 
dada, por decreto N* 578 del 17 3e 
Manso de ÍESO, el Interventor liqui- 
dador de la Cruzada de la Solidari- 
dad no ha finalizado Ja misión en- 
comendada por el articulo SSf ds la 
X.ey JP 21.271. 

Que por lo tanto, se nace aeceír.rio 
íoaceder una nueva prónoga ¿j fía 
Je atender apropiadamente la COÜ- 
Vunuifiad de las acciones jEdle&ies 
pendientes y la conclusión de Ieé<ac- 
íos ert vía de ejecución. 
PQr ello, 

íx PliESlDENTE 

ne J./L Nación Argentina 

Ste.CKni'Ai 

Artículo i» — Prorrógase desde d JP 
enero al 31 de diciembre de ISSJv el 
pía?* otorgado al interventor LíqaiCádCT 
■lo la Crnaada de la aolldarldaa ¡}aí# 
cumpjir la misión encomendada no¡E «l 
■artículo 29 de ja Ley N» Htsm.t 

ffri. 2» — Comuniqúese, oublíffiíese, dé- 
Be a 3» Dirección Nacional del Registro 
©fceia] y archives e. 

.ViniLA ' - 

Altoeirte Rodrigues Vaitía 



IOKCAMSMOS DEL ESTADO 
Consejo Nacácjíal úe Investigacito- 
»es CSoüiSificas y Té^mass. 
Dése- por terminada su interveri- 
■ cióñ ctispiKSln por Dctreío N" 

/ 1.034/79. 

tt>E C RETO 



t'0-::¿:r-2HANDO: 

Que Ja nitíi'vrnción ha c.:r.:p ?:,-"■£ con 
Ji-i- D.'.j¿íií63 proput i :t>'. 
t..ue £*i irsic-iciric rcsuJ^vi'ar c-I dc- 
ííiiicjvhíi-ci.kj de ■i;cíio Or¡ia::j.íüio a 
- los c-í.-ttes c.l' que su fti^'.ctno y ad- 
iiHni'jJtjcicn sean cjcrcidca Lt coti- 
ÍOJt"m:d:i(í cen lo establecido j.:or el 
E.-c-ctc-Isy .í 1 ? 1.2S1 5E. 
Qu-s rJ Becreíc-Isy ciUido i.cccptúa 
que para 3a de~iguaciun tic ' t o¿ .rjiem- 
tftC" «ii'l Diricícrio e : Peder Síecu- 
íivo precedí :'Ji a non*.&ra:-¿c:i t.irecta- 
jcaiíe en la primera ciiorrunici^d, "fi- 
Í3ee!g un procedimiento le sc.i-eción 
para Icj ceses en que ¿j'oa re¡:.STarso 
anualmente o para ios óuput; ios de 
■ü^eerscii o fallectraiento, 
Que sa esía oportunidad r,e r-cacnta 
usa situación ideática a la cssrtem- 
piafia par el Dscreto-l^y N» l.2^1j58, 
c¿'t. 3% es decir, la constituctCa del 
primer Directorio, tedz vez 5"J3 los 
cupuestos de renovación parcial; re- 
nuncia o fallecimiento so se pueden 
presentar ante la caducidad c.3 todo 
el Directorio dispuesta por el De- 
creto R9 169 del a de junio do 1973. 
Que ante la particulariccd de la si- 
tuación presente, correspeatia deter- 
minar la duración de los mandatos 
psra adecuarlos al espíritu ds la nor- 
ma citada. 
Por ello, 



Tz. PcEsinsiíTn 

de la Nación- Abgenttna 

Dr.ctíEra: 

Artículo 1? — Dése por terminada, la 
intervención en el Consejo Nacional de 
Jtacestigacfones Científicas y Técnicas 
(Ccnlcet), dispuesta por Decreto núme- 
ro 1.084|7ft 

Art. ¿s — Designanse Directores del 
©onsejo Nacional de rrrvesf ilaciones Cien- 
tíficas y Técnicas (Cooicet) a: Doctor 
Alejandro Jorge Arvia (L.3. K? 5.116.562), 
Doctor Roberto José Brie (L.E. numero 
C.4S3.343), Doctor Alfredo Cálvelo (L.E. 
S? 5.1E45&3), Ingeniero Civil José Sal- 
tador Gandoifo (L.a N? 314.533), Doc- 
tor Juan Carlos Agustín José GottifredJ 
Í&.E. N? 7.594,142), Doctor Enrique IJ- 
Jlftres fL.K K? 4.042.250), Doctor José 
Mari* Mariluz Unjuijo (L.E. W 1.816.835), 
ísigeniero Agrónomo icliiro Mizuno (li.E. 
W 4.391.986-),. Doctora Aida Argentina 
Pesce de Ruiz Holgado (L.C. N? S.966.364), 
Doctor Antonio Eduardo Rodríguez CL.E, 
N» 1.143.185), Doctor Juan Claudio Sa- 
nahuja (L.E. N? 1.667.557), Doctor Luis 
Antonio Santaló (L.E. N» 4.340.792), Doc-« 
tor Andrés Osear Manuel Stoppanl (L.E, 
W 137.679). 

Art. 3? — El Ministro de Cultura y 
Educación procederá- a convocar a los 
miembros del Directorio a fin de dejar 
íormalmente constituido dicho órgano de 
gobierno y administración del Consejo. 

Art. 4* — Las designaciones a que ss 
refiere el articulo precedente serán por 
un periodo completo de tres años. 

A fin de que a partir del segundo 
trienio se ponga en práctica la renova- 
ción por tercios prevista en el Articulo 3? 
del Decreto-ley N? 1.291(58, se determi- 
naran por sorteo los nombres de loa 
miembros del Directorio que deberán ce- 
sar en sus funciones, respectivamente, ¿I 
término del tercero y cuarto período 
anual, efectuándose aquél en este último 
caso, sólo entro los miembros que que- 
das'ati de 13 primera designación. 

Art, 5» — Comuniqúese, publfquese, dé- 
se a le Dirección Nacional del Registro 
©ájela] y arcliívese. 
OTDELA 
Joan R. Ijlerena Amadeo 



© 



RESOLUCIOKES 



¡Ba. As.,*CÍ2]&l 

(VISTO que él Consejo Nacional de 3n- 
vecügacicíneD Cienüíicas y Técnicas 
(Conlcet) se, encuentra intervenido 
según so dispuso por B;erel-c aü- 
mero J.0M|?S; y 



SECRETARIA »E COMERCIO 

Y NEG OCIACIONES ECONÓMICAS 

INTERNACIONALES 

IDENTIFICACIÓN DE 

MERCADERÍAS - '" 

Nornia IRAM a f[He se deí¡eí3ñ 
ajusfar los aparatos éleciroíIcíüT^» 
licos y similares. '» 

RESOLUCIÓN 
N' 2.389 
Be. As., 26[121S0 

VISTO lo aconsejado por la Dirección 
Uacional de Lealtad Comercial, y 
CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer una le- 
felslacün que sirva de base para la 
tipificación de los aparatos electro- . 
domésticos y Bimilares en cuantos su 
seguridad y calidades mínimas. 
Que de ello resultará tm Beneficio 
para la industria, el comercio y el 
cemsmnidor en general, en razón de 
ima mayor econemia en Ja prt^luc- 



ciáíi, el ¡Hcncr rie?£c ¿c- cscidantcs, 
la mayor eteacióa del producto, y 
una adecuación ¿e diehos productos 
a las normas internacionales, lo que 
sei-rnitirá una ts¿s amplia comereia- 
iiración de Iej ¡ulanos en eí mer- 
ecido isiternacionji. 
Qzs tal medida. ctraHía con oí apoyo 
y el aporta da las Ctm aras y Enti- 
dades repiESeri:atiTZ5 deí remo, espe- 
cialmente e¡ IRAM, quienes zn par- 
ticipado en la eiatsración, discusión 
y propuesta de ias normas citadas. 
Qje tos Decretos- N? 529 tí, I 23 de 
áicianbre de 1375 y N-» 7 del 9 de 
L^ero ¿a 1S7B, fccultart el titular ás 
esta Secvc'jarío cíe EstacÍJ a e^rcitcir 
las facultades coaferidas al Poder 
Ejecutivo por el art. 10 iuc b) de 
la Ley SF I9X-C2. 
For tilo, 

El Scsrciaric 

tüe (Comercio y Xegociaciocsg 

Económica» Entoriiacicntíss- 

K«3ue¡ve: 

. artículo i? — Atíó?^?'-^- is nenra 
IRAi: 2.C32 ás Se£urid!?d -da Apsr^tca 
EIsctrc£a;kiéiücQ3 y Siíailisrís, a los efec- 
tos de la pasícsríür tisiíieíííújt. ás los 
misinos, ia que sa incorpera eaaio ene- 
ro I a la préstate resolusícat 

Art. 20 — Les epara^s eiecn-odojiÉs- 
tisC3 y similares deberárr cuwsiir cerno 
mínimo, las exisenclas estaífec;ias en 
el punco 1¡A6 (Aparato c&^e I) de la 
norma IRAM 2.092. 

Art. 3'-' — La presente resolución co- 
menzará a regir a los efento ochenta 
ílEO) días de su publicasióa -en el Bo- 
letín. Oficial. 

Art. 4? — Comuniqúese, pcKi^tiese, dé- 
se a la- Dirección Racional (£?í Registro 
Oficial y archívese. 

Grimoldi, 

Secretario de Estado de . Desarrollo 
Industrial e Interino S.E.CY.N.E.I, 
Resolución M. E. número 2.066,80. 
Norma IRAM 2.C92 - Noviembre de 1&78 
ANEXO I 
Parte 1: REQUISITOS GENERALES 
1 — ALCANCE. 

1.1 Esta norma se aplica a aparatos 
eléctricos destinados a uso doméstico y 
similares. Incluye también a aquellos apa- 
ratos que si bien no funcionan primor- 
dialmente- con energía eléctrica, poseen 
senecios auxiliares que dependen' de ésta. 
Por ejemplo: .cocinas de gas con ilu- 
minación. 

Esta norma se aplica también a ios 
aparatos que no se destinan- a usos 
esencialmente domésticos y que pueden 
dar lugar a riesgos- personales, tales co- 
mo ios aparatos utilizados en los comer- 
cios, pequeñas industrias y en el agro, 
por personal no preparado especia tmen- 
te, por ejemplo aparatos para peluque- 
ría, máquinas de oficinas, cajas regis- 
tradoras, bombas para elevación de agua, 
cortadoras de césped, etc., y a los apa- 
ratos utilizados en tratamientos médicos 
y|o dentales sin vigilancia- médica direc- 
ta. Con excepción, de aquella parte de 
la norma que se refiere a juguetes eléc- 
tricos, ésta no considera íes inconve- 
nientes especiales que existen en las guar- 
derías y otros lugares donde se reúnen 
nlncs o parsorias ancianas o enfermas 
sin supervisión; en estos casos 'pueden 
resultar necesario requisitos especiales. 

Esta norma- no se aplica a: 

— aparatos diseñados esciusívamente 
para fines industriales 

— aparatos a ser utilizados en luga- 
res donde prevalecen ccndicicaie& 
especiales, tales como la presencia 
de una atmósfera- corrosiva o ex- 
plosiva (polvo, vapores o gas) 

— refrigeradores, acondicionadores de 
aire 

— motores individuales 

— aparatos para calentamiento pez 
inducción o- dieléctrico 

— ventiladores 

— aparates de radiación: ultravioleta 

— beirrEEmientas portátiles 

— aparatos de radio 

— aparató electroünédicos 

Para los aparatos destinados a ser uti- 
lizados en vehículos o a 'bordo de barcos 
o» aviones, o en regiones tropicales pue- 
den, ser necesarios reqrtísiícs adicionales. 

Iifis tocadiscos y aparatos similares que 
funcionan a motor y que se utilizan 
dentro o en combinación ecn- equipos 
electrónicos se ensayan juntamente con 
esos equipos. 

1.2 Esfca noima- considera la inficen^ 
ola. que ejercen sobre Ta. seguridad leas- 
dispositivas de supresión de radioínterfe- 
reneias. 

2 — BEFEN ICI0XBS'. 

2.1 Tensión nominal. Tensión, asguadaj 
al aparato por el fabricante. Em el cas^i 
de alimentación trifásica es la tenaSa' 
de linea. ' ■ á . 

2.2 (SaiE^ Koininaff £z tensivas. Gajaffi' 
de tensiones asignada al 1 apérate ocr Sí 1 
ftthriccinte. espesada ps? sres Hmites in-' 
i'. -Y:! 1 y Lt:porior. 



2.3 ¡relucía DoiclcaK, potencia absor*'..^ 
bida £0™ la carga normal, a Ja 'tempera¡íjj¡<W 
tura de.funcionan;;ti.ir, a^iyoada a! apa» " 
rato -per el faltoic-cnte. n 

1A «D&wítttte asinina!. Ctxrrfcnte asiS». 
nrrda e-I eparato por el fabricante. Si éstai 
no ja e^psei f ica. la con-icnte najiinal 
es la medida, cnandc el aparato fun- 
ciona con carga cc-rmal y a la tensión 
ncoiaal. 

2.5- Freccencí^ rennina]. Precu3nc¡a 
c^i"ncda zX aD^vato pin- el fabricarme. 

2.0 Garna ccDiiaaí cíe írf rcaiiEla. Ga- 
ma, es frecuencia adunada ni ppirato 
per el fabricante, ei'prr r da per .ius lí* 
e:íí(-:; üifcLia" y e'.'Pfi.fr. 

2.7 Ccpi-ciiafi ticiriü'irroE üe ca ansrato 
caleíEictnr Aa &¿ci¡i;r. Gn.Mtid.'.d de lí- 
oísif -.-. ':^va la cu:i el a> ; a±viti> '¿t. cidot 

di • r-_¿T. 

. 2." C^i'^ón í«-rror:'..:í>l.\ Ccrdún flsxfrd- 
b!s ¿:- ttL'Tj.i'.'t^'r, TL-^cctado a'. apa*¡ 
rcTí> C-:i lin ^cap^idr ,'. 

2.S Cii^diii ks C-TjicrjflaKe. Ccidótí 
fl-TT/jle dn alinií-rif^iro fijado penna- 
n-.'^t^rt^nte al ayurr.to. ,Bh 

i) C-r™ióri mo 3e«njC!ctaWc reempla*» 
n;t!e. Cordón ileKible de alimón*' 
tíH'iúa. d^JP-da el mtícdo Cs co= 
¡ic-ííiárt al aparato pri^nite ¿^ fti** 
eil reemplano. > 

üí (Tcs-Cón no ülcE=caJ.:b!2 y no reem- 
plaí.íble. Cordún iüexible de ali- 
mentación cuya vivía útil es i^ual 
a la del aparato. 
2.10 Aiilación faneEostal. Aislación ne- 
cesaria para asegurar el funcionamiento 
conveniente del aparato y !a prot°TCión. 
fundamputil contra chotjuos eléctrir-sa. 

2.11 Aislación suplPEceEtaiil» (aislafiíóni 
de protección). Aleación Independients 
prevista aderaíis da la aislación funcio- 
nal, con el objeto de- asegurar la pro- 
tección contra choque eléctricos en caso' 
de falla de la aislación funcional. 

2.12 Aisinfión doble. Aislación que com- 
prende, a la vea, la aislación funcional 
y la aislación suplementaria. 

2.13 Aislnción refoBraús. Aislación fun- 
cional mejorada que posee cualidades 
mecánicas y eléctricas tales que propor- 
cione el mismo grado de protección que 
la aislación doble. 

2.14 Aparato clase O. Aparato qus fcte* 
" ne una aislación funcional, pero «tus 

no posee en todas sus partes una aisla-* 
ción doble o una aislación reforzada 5 
no se prevén las dispedcJones necesarias 
para su puesta a tierra. 
Los aparatos de la Cíese pueden tener ^ 
una cubierta de material aislante, que ~w 
puede formar parte o ser la totalidad de 
ja aislación funcional, o una cubierta- 
metálica que .-"stá tepr-rada de las par- 
tes bajo tensión por una aislación ade- 
cuada. Si un aparato provisto de una' 
cubierta de material aislante tiene las 
disposiciones necesarias para pus¿t^ a 
tierra de las partej internas £3 con- 
sidera de !a ¿lase I o de la clase I. 
Los aparatos de ¡a cla-.-e 0, pueden f?ner 
partes con aislación doble o reforzado, 
o partes alimentadas a muy baja ten- 
sión de segu-idad. 

2.15 Aparato efese . I. Aparato ísue 
tiene al menos una aUación fun'"anal 
en todas sus partes y ¿a borde do 3 - Ja?Ea 
a- tierra, pero está equipado con un cor- 
dón o cable flexible no desmantafc «íuq 
no comprende el CGnc'acíor de t^ira y 
de una ficha sin coa* seto de tier.'a, que 
mo puede introduclrf.fi ^n un torr.n zo- 
rrir-nte frío o móvil cerj -contacto üs tie- 
rra. 

Les aparatos de la tlüiie C I, pueier, te* 
cer partes con dcKe rjJ3.'ac!Ón s aU- 
Iación reforzada o rü-tfis alimenta ' ; ?.s a 
muy baja tensión de F'ígtirletad.' 

2.16 Apárala clase l. £ parata Q'J? íísne 
a! menos una aislac'üa función?., en 
todas sus partes y fjae compr¿'.i:H un 
bsime de tierra o un contacto de "r.ircra.- 

Si se trata de un aujiíato previa'; ^r^tffc! 
eümentaree ^or medio fie un cordón c^^^ : 
seStüa flesiBle, pucCs cornpseníV . un 
fenna corrientes con ceníacto de •''e'.T.i o 
na cable o cordón ílíiibJe no 5e-"non- 
tabJe 1 , pero dotado de un eonri';" 1- ^ de 
tieira y <¡e una Eelia con eontc::j de 
tíferra. 

Ees aparatos clase I, frií°¿e35 tene.r uirtesj 
coi doble ablación o ni"lació:i v for- 
zada, o partes que fcr;ío3?.d- a muy baia 
GensTón de seguridad". ¿ 

2-.Í7; Aparato elase ÍB. — Aparaíl <f¡Ki 

tiene en todas sos partea m© doSSa edaí 

laeíón y|o alslaclta toíttl lefoiaada a 

$¡Ki iseadlldades do puesta o láerra. « 

, TOT aplato puede &at nao áz l& 

Qpoa eteulentes: i¡ 

7 i»' rm aparato qae -Ueno una t&bissüS 

de material süítanto durable g¡ 

prácticamente coutriiTia, flus coas*! 

Qeas todas las Bartra xpet&liszc, eüs& 

«Ecepcion de tes parios pequeñas. Í2¿ 

■3ss carne* pdteem Ú& ooBcfcetístfsast' 

ícaifllos y TJEsiaciies crue se Bís&g' 

' «-a las partís Jcajo tenalón do? 10' 

Saenos con n¡a afela&ón equivalen-' 

■ fe a la aialaaidn reforanda. Tal ¿rsa- 

sato se dencELíto aparato CiaM rr -lm 



flOT.VrnX OFICIAL - Viernes 13 de Iclin-vo de 1981 



Píííína * 



iO un apañalo que tiene una cubierta 
metálica prácticnmtnt.e continua n 
la que -u utiliza ni dob.c iiisiueióu 
cu tocli;- sus parte.;, a excepción 
do nqiK!]..s que pascan aislación 
reforzada, porque os impracticable 
la itill/i-.clón de una doble alsla- 
ción. Tal aparato so denomina apa- 
rato clase II cneapsulado metáli- 
camente, 
lii) un aparato que sea una combina- 
ción de los tipos i) c ti). Ln en- 
voltura de un aparato clase II. 
aislación cncapsuluda puede estar 
constituida en paite o totalmente 
con aislación suplementaria o con 
ablación reforzada. 
SI un aparato, con aislación do- 
ble y|o aislación reforzada en lo- 
dn« sus parles tiene un borne o 
contacto de puesta a tierra, se lo 
considera ríase I o clase I. 
Un nparalo clase II, puede tenor 
partes alimentadas a muy baja 
tensión ele seguridad. 
¿19 Aparato clase Hl. Aparato diso- 
nado para funcionar a muy baja tensión 
de seguridad y que no posee circuitos ya 
sean internos o externos que operen a 
uno tensión distinta. 

Los aparatos que están destinados a 
funcionar a muy baja tensión de segu- 
ridad y que poseen circuitos Internos que 
funcionan a otra tensión, no están in- 
cluidos en esta clasificación y deben 
cumplimentar requisitos adicionales. 

2.19 Muy baja tensión. Tensión de 
alimentación de una lucillo interior del 
aparato, de tal manera que la (las) sa- 
lida (s) cst¡. (están) separada (s) de la 
red por una aislación funcional, sola- 
mente, la tensión entre conductores y en- 
tre conductores y tierra no debo exce- 
der 42 V cuando el aparato funcione a 
su tensión nominal. 

2.20 Muy baja tensión de seguridad. 
Tensión nominal entre conductores y en. 
tic conductores y tierra no debe exceder 
de 42 V, entre conductores o, en el caso 
de circuitos trifásicos, no debe exceder 
de 24 V, entre conductores y neutro. La 
tcnión en vacío del circuito no debe ex- 
ceder de 50 V y 20 V, respectivamente. 

Nota, SI se obtiene una muy baja ten- 
sión do scgur'dad de una red general de 
distribución, debe ser suministrada por 
intermedio de un transformador de se- 
guridad o de un convertidor con bobi- 
nados separados. 

Los limites de tensión se basan en la 
presunción /c que el transformador dn 
seguridad es alimentado a su tensión 
nominal. 

2.21 Transformador de seguridad. Trans- 
formador cuyo primario está eléctrica- 
mente separado del secundario por una 
aislación lo menos equivalente a la ais- 
lación doblo o reforzada y que está des- 
tinado a alimentar circuitos de muy baja 
tetiMún de seguridad. 

2.22 Aparato portátil. Aparato que puede 
ser desplazado durante su funcionamien- 
to, o que puede .;cr fácilmente desplazado 
de un lugar a otro cuando está conectado 
a: circuito dn alimentación. 

221! Apáralo portable. Aparato portá- 
til previsto liara sor sostenido en manos 
en uso normal siendo s u motor, si lo 
posee, una liarle integrante del apara- 
to. 

2.24 Aparato estacionario. Aparato que 
esta instalado en un lugar fijo, o que 
no puede desplazarse fácilmente. 

2.25 Aparato fijo. Aparato que está 
lijado o asegurado de cierta manera a 
un lugar especificado. 

2.26 Aparato empotra btc. Aparato que 
está destinado a instalarse en un arma- 
rio o mueble, en un hueco realizado en 
una pared o en condiciones similares. 

En general, los aparatos cmpotrablcs 
no poseen una cubierta en todas sus 
caras ya que algunas de ellas se prote- 
gen contra contactos accidentales des- 
pués de su Instalación. 

2.27 Carca normal. Carga a apli- 
carse a un aparato que funciona 
a molar para que el esfuerzo Impuesto 
corresponda al que tiene lugar en con- 
diciones nominales de uso, observándose 
cualquier Indicación de operación inter- 
mitente o de corta duración y a me- 
nos que se especifique otra cosa los ele- 
mentos caloríferos, de existir, deben 
funcionar como en uso normal. 

2.28 Coudlcioncs de descarga adecuada 
de calor. Condiciones que se presentan 
cuando un aparato calorífero es opera- 
do en condiciones normales do uso. 

2.29 Duración nominal de funciona- 
miento. Dúi'aclón de funcionamiento que 
el fabrlcanle ha asignado al aparato. 

2.30 Servicio continuo. Funcionamien- 
to con carga normal por tiempo Indeter- 
minado sin que se sobrepasen los limi- 
tes especificados de calentamiento. 

2.31 Servicio temporario. Funciona- 
miento con carga norma] por un pcríud.i 
especificado, comenzando ron el aparato 
a i'i'incratura ambiente, siendo los in- 
tervalos entre cada periodo de opcrarlón 
i" 'iincientcmr.iite prolongado:; como p:i- 
'•i ;>«niiil.lr que el apáralo retomo n la 
; ■":". Iwa ambicnt,-. 



2.32 Servicio Intermitente. Operación 
en una serie de cicios idénticos espeei- 
licacios, cslanoo compuesto cada ciclo 
de un periodo do Oticiuciuu con carga 
normal, seguido ;iv un periodo de des- 
canso con el aparato sin cuna o acs- 

! conectado. 

2.33 Memento (n parle) calorífero (a) 
n« desmonta tile. Elemento (o parle i ea- 
loriloio (a> que .solo se puede retirar 
con la ayuda de una herramienta. 

2.34 Elemento (o parle) calorítcro (a) 
desmontable. Elemento (o parte) calorí- 
fero (a» que se puede retirar sin la 
ayuda de una herramienta. 

2.35 Termostato. Dispositivo sensible 
a la temperatura y que en uso normal 
mantiene la temperatura de un aparato 
o de partes de él dentro de ciertos lí- 
mites abriendo y cerrando automática- 
mente un circuito; dicha temperatura 
de operación puede ser lija o ajustublc. 

2.3G Limitador de temperatura. DLsik»- 
sitivo sensible a lu temperatura, cuya 
temperatura de operación puede ser li- 
ja o ajiiistable y que en uso normal .fun- 
ciona abriendo o cerrando un circuito 
cuando la temperatura de un aparato 
o de partes de él alcanza un valor pre- 
determinado. No efectúa la operación 
inversa durante el ciclo normal do .ser- 
vicio del aparato. Puede o no precisar 
una reconexión manual. 

2.37 Cortaclrcuito térmico. Dispositivo 
que durante una operación anormal, li- 
mita la temperatura del aparato o de 
parles de éste, automáticamente abrien- 
do el circuito o reduciendo la corriente, 
y está construido de forma tal que su 
ajuste no puede ser modificado por el 
usuario. 

2.38 C'orlaclrciillo térmico con reconc- 
xión automática. CorUicircuito térmico 
que automáticamente restablece la co- 
rriente una vcsí que las partes corres- 
pondientes del aparato se han enfriado 
suficientemente. 

2.39 Cortaclrcuito térmico sin reco- 
íicxión automática. Dispositivo que ne- 
cesita reconexión manual, o el reempla- 
zo de una parto del mismo para resta- 
blecer la corriente 

2.40 Herramienta. Instrumento que 
se utiliza para hacer penetrar un tor- 
nillo o cualquier medio de sujeción si- 
milar. Por ejemplo, un destornillador, 
etc. 

2.41 El término "cuerpo". Incluye n 
todas las partes metálicas accesibles, ejo 
de mango, perillas, manijas, etc., y ho- 
jas metálicas en contacto con todas las 
superficies de material aislante; no in- 
cluye los partes metálicas no accesibles. 

2.42 Distancia en aire. Distancia más 
corta entre dos partes conductoras o 
entre ima parte conductora y la super- 
ficie límite del equipo, medida a través 
del aire. 

Ñola: Ln superficie limite es la su- 
perficie exterior de la envoltura y so 
considera como si una hoja metálica se 
aplica en contacto con las superficies 
accesibles de material aislante 

Si se interpone un obstáculo la distan- 
cio, se mido por sobre el obstáculo, o si 
el obstáculo está en dos partes con su- 
perficies no unidas, a través de la junta. 
2.43 Longitud de contorneo. Distancia 
más corta entre dos partes conductora;; 
o entre una parte conductora y la su- 
perficie límite del equipo, medida a lo 
largo de la .superficie de la aislación. 

Nota: Si se interpone un obstáculo y 
este está hecho en dos parles no unidas, 
la distancia también so mido a través de 
la unión. 

Ñola: Allí donde se utilizan los térmi- 
nos tensión y corriente, éstos implican 
los valores eficaces a menos que so es- 
pecifique lo contrario. 

3 — REQUISITOS GENEUALiES. 

Los aparatos se diseñarán y construi- 
rán de forma tal que durante 6ti uso 
normal funcionen do manera que no 
ocasionen daño a personas y|o objetos 
' ubicados en sus proximidades, aún en 
el caso de uso negligente como puede 
suceder en servicio normal. 

La verificación de estas prescripciones 
consiste nn general, en efectuar la to- 
talidad de los ensayos especificados. 

4 — GENERALIDADES SOBRE LOS 

ENSAYOS. 

4.1 Los ensayos mencionados en la 
mésente norma son ensayos de tipo. 

4.2 Salvo especificación en contrarío, 
los ensayos se realizarán sobre un soto 
espécimen, tal como se destina al mer- 
cado y deberá resistir todos los ensayos 
correspondientes. 

Si el aparato está diseñado para dife- 
rentes tensiones de alimentación, para 
corriente alterna y para corriente con- 
tinua, y para distintas velocidades, etc., 
puede necesitarse más de un espécimen. 

Si debo efectuarse el ensayo indicado 
en 11. ít, se necesitarán especímenes adi- 
cionales. 

Si es necesario desarmar un aparato 
de la Clase JI. para lo.s ensayos Indi- 
cados en 13 y JG, ;;e precisará un espé- 
cimen adicional. 

En el ensayo do los rr>¡i;:<n wvij,- s pue- 
de rofi>l:(rii.'e ol ...'iiirli pi ■ . : .'i,. :'•■-> 

do c---.pt>." i mi' m. ri'i'r i.i:-, ¡' ■ . ,'. , ' ;l , , - 



ponentcG. Cuando .se necesita ensayar 
inte, e.spcci.i crie.-, deoerun prcHiitaivc" ul 
misino tleuum (pii ( . upa talo. 

4.3 Salvt, cm>! c iK-.icicii en contrario, 
los ensayo:- •-<• llevaran u caOo en ;i 
mismo orden que el de Ir i- parruiot de 
la Parte I. 

Antes de comcir/ar lo* oísaycs se ali- 
menta el np'H'.iio a la leiiMóc nominal 
a fin de vcninar su estimo tiv íuuciona- 
inicnto. 

4.4 Las ensayos so ckctúun con el 
aparato o cualesquiera di -us parles 
móviles en lu posición ms¡.. ciestuiora- 
blc que pueda presenta r.-e en uso nor- 
mal. 

4.5 Si los resultados do (os ensayos 
están influenciados por la tempe! -i,üra 
ambiente, en general, se mantendrá ¡a 
temperatura de la sala de ensayo en 
20 ''C =tz 5?C; .sin colilargo, si la tempe- 
ratura de cualquier palle es limitada 
por un dispositivo sensible a ta tempe- 
ratura, o si es influenciada por la tem- 
peratura u tu que se produce un ambio 
do estado, por ejemplo, .a temperatura 
«le a;;ua hirviendo, la temperatura le i.t 
sala de ensayo se mantiene en 23 "C -i; 
2"C. 

4.G Los aparates para corriente alterna 
se ensayan con corriente de esta natu- 
raleza .solamente, a su frecuencia nomi- 
nal si está indicada: las de corriente 
continua tan solo con corriente de esta 
naturaleza. Los aparatos de corriente ai- 
tenia y continua ecti la alimentación que 
produzca efectos más desfavorables. 

Los aparatos para corriente alterna que 
no llenen indicada la frecuencia nomi-. 
nal se ensayan con 50 Ha ó 60 Hz, uti- 
lizando la que sea más desfavorable. 

Los aparatos con una gama de Ire- 
cuencia nominal indicada diferente c'c 
50 Hz ó 60 Hz, se ensayan a la frecuen- 
cia más desfavorable dentro de esta ga- 
ma. Los aparatos diseñados para más .ie 
una tensión nominal se ensayan a la 
tensión más desfavorable. 

Salvo especificación en contrario en la 
parle I. o cu la sección correspondiente 
de la parte II, los aparatos diseñados 
para una o más gamas de tensiones no- 
minales se ensayarán a la tensión mas 
desfavorable dentro de las gamas corres- 
pondientes y multiplicada por el factor 
apropiado. 

Cuando se especifique que la tensión 
de alimentación es igual a la tensión 
nominal multiplicada por un factor, di- 
cha tensión para los aparatos que fun- 
cionen a motor es igual n: 

— el limite superior de la gama no- 
minal de tensiones multiplicada 
por este factor, si es mayor de ! ; 

— el limite inferior de la gama no- 
minal de tensiones multiplicado 
por este factor, si es menor de ); 

Al efectuar un ensayo con los apara- 
tos diseñados para funcionar solamente 
con corriente coiiliniua se tomará en 
cuenta la posible influencia de la pola- 
ridad sobre el funcionamiento del mismo. 

Ñola: Si un aparato calefactor que lia 
posee motor, está diseñado para una 
gama de tensión nominal, el límite su- 
perior de la gama será la tensión mas 
desfavorable dentro de dicha gama. Si 
el aparato incluyo un motor o si ¡slá 
diseñado para más de una tensión no- 
minal o gama de tensiones nominales, 
puede ser necesario repetir aUiuuos do 
los ensayos a fin de establecer la ten- 
sión más desfavorable. 

4.7 Los aparatos para los que se pre- 
vén accesorios alternativo: o elementos 
caloríferos se ensayan con aquellos ac- 
cesorios o elementos que arrojen los re- 
sultados más desfavorables, riempre que 
dichos accesorios o elementos responden 
a las cspccificacicocK del fabricante. 

4.8 Si en uso normal el cíeme. to ca- 
lefactor no puede oiicrar.se a menos que 
el motor esté en marcha, se efectuará 
el ensayo de dicho elemento con <■: mo- 
tor en marcha. Si el elemento calefactor 
se puede ensayar sin el motor en mar- 
cha, el elemento so someterá al ensayo 
con o sin el motor en marcha, adoptán- 
dose el caso más desfavorable. 

4.!) La> aparatos provistos :1c termos- 
lato, dispositivo de regulación o control 
similar, se ensayan con estos controles 
ajustados a su posición más desfavora- 
ble si dicho ajuste puede ser modificado 
por el usuario. 

Si el ajuste del control es accesible 
sin la ayuda de una herramienta, el 
párrafo anterior se aplica si el regulador 
puede modificarse a mano o con 'a 
ayuda de una herramienta: si el ajuste 
uo es accesible sin la a.yuda de una hc- 
rramlcnta, se aplica solamente si el 
ajuste se puede efectuar a mano. 

Se deberá proveer de un precinto ade- 
cuado para evitar que el usuario ofoc. 
túc una modificación posterior del ajuste. 

4.10 Cuando sea posible los aparato ¡ 
para empotrar se instalarán según las' 
instrucciones del fabricante, siempre qiu- 
estén de acuerdo con las condiciones nor- 
males de instalación. 

4.11 Los aparatos destinados a ulili- 
Har.se con un cordón fliwiitf- no di-.aiui:i- 
table se oiis.iyaii con el iiiihiio coni-cia-.l.'.' 
al apáralo. 

■l.lei Si «i Va p.ulo ir, na;.) i,:;, ¡cu- 
rato.; ouo funcionan a mcor. ,s.: 0?'..'- 
I'ilocon '.a:, coivii' i un .. do cv. "M .¡¡~:tu ■' 
(\ • i: i ; . ¡'i :.: i-¡i.- ■-.- : : a r-:i ,-■ .' ::. ; pi« u- 



ciom-s. sin tomar en cuenta cualquier 
indu.u:i..i» ue ivcí'í.oioii ue ooit,¡, ii\i- 
clon o niiniiiiti-mt. dauo qu.: a: lies- 
prenua que cucas coiu.iici.mci> .iu -l ¿tü" 
ccntaiáii .iunoa en su aso aon.it>.. 

4.13 Para ios apaialo.s cu.c.cuircs, 
enanco se especifique Din: los uismu.- ,o 
almum.iruu u uiiu tensión dJ eu->..v-(. .mj 
modo tai que iu ,ioiencáu te jnci.iuii -ea 
mayor que -a potencia iiuiiiinu., ..t, .en« 
sión cic ensayo, ta. como se delim. a 
los párrafos correspondientes, :t . .leaiá 
sólo a los elemento.- culctacturcí- >u» 
coeficiente de ¿enipcraturu positivo ta 
resistencia aprcciable. Para otro.-- jic» 
mema; calefactores, la tensión de irii.-.iya 
se determinara de ln siguiente ui.nr raj 

En principio se aplicará la reí mu» 
nominal Hasta que el elemento '¿a.ei.v?" 
tor alcance su temperatura noniu . la 
operación. Luego ¡n teiiíión .«.■ nerí- 
mculiira rápidamente mista pr.ip.u-'io- 
nar la potencia de éiis.iyo requeiiua y 
se efectuaran los ensayos mnnteiiiencio.se 
la tensión constante. 

Ñola: Normalmente el coeficiente :l9 
temperatura se coiiskh-iii aprcciiioic >l 
a la lensiói.i nomina, la potencia ib- 
sorbida a temperatura ambiente aitie.'o 
cu más d ,i un 25 ',',. de lu potencia i o- 
sorbida a la temperatura de funciona- 
miento. 

4.14 Los aparatos que operan a "laa 
tensión muy baja de seguridad, se -a» 
sayan con su transformador de a.un.fi» 
taclóii si es qir el mismo se provea 
normalmente con el aparato. 

4.15 Para los fines de- los ensayo? 1o 
los párrafos 8. 1G. 25 y 27 las infles 
separadas de aquellas que están jaia 
tensión, por una doble aislación i, u a 
aislación reforzada, uo serán con.s'dera» 
das factibles de quedar bajo tcnsién un 
en el caso de una falla de aislación. *j\ 
conexión de las parles metálicas accesi- 
bles a un terminal de tierra :io nivila 
la necesidad de efectuar los ensayos an- 
tcriorm?ntc indicados. 

4.1G Si los aparatos de las clases 01 6 
I tienen partes conductoras accc¿¡bi:s 
no conectadas a un terminal de .¡er?a 
y que no están separadas de las vires 
bajo tensión mediante una parto !iietá« 
lica intermedia conectada a un terminal 
de tierra, tales partes son ensayadas ia» 
ra verificar el cumplimiento con "ns •{■• 
quisitos correspondientes para los apara'- 
tas de la clase II. 

4.17 Salvo especificación en eonlrari?. 
el los aparatos de la clase 0. 01. 1. ó II 
tienen partes alimentadas a una tensión 
muy baja do seguridad, tales partes -a- 
ráu ensayadas pnra verificar el 'noli- 
miento de los requisitos correspondientes 
especificados para los aparatos de in 
clase III. 
5 — TENSIONES NOMINALES 

El valor máximo de la tensión nomN 
nal será de 250 V para los aoarafcos 
portátiles de corriente alterna monofá- 
sica y de corriente continua. 

Para los otros .páralos, la tensión 
nominal máxima será de 440 V. El cum- 
plimiento es verificado por inspección ¿i 
la chapa característica. 

Las prescripción'-- de esta norma se es- 
tablecen considerando que en uso nnrmat 
la tensión entre la linca de alimentación 
y tierra no excede de 254 V. 

(i - CLASiriCACÍON. 

6.1 Los aparatos se clasificarán en: 

1. .Sciiiui la protección contra cho. 
ques eléctricos- 

— Clase 

— Clase 01 

— Clase I 

— Clase II 

— Clase III 

2. Según el grado do protección con-. 
tra la humedad: 

— aparatos comunes 
-aparatos a prueba de goteo 

— - aparatos a prueba de salpicadu- 
ras 

— apáralos a prueba de inmer.sióu 
en agua. 

7 — MARCADO. 

7.1 Los aparatos -se marcarán con; 

— la tensión ncaiinal o lá.giiiiia, d« 
tensiones nominales ''(ópciq'nu;/ so- 
lamente Para aparatos con éleineii- 
tos calefactores desmontables')' ' el? 
volt; ..»•.'. 

— el símbolo de la clase de la co* 
mente; 

— la frecuencia nominal o la gama 
de frecuencias nominales isi co« 
rresponde); i 

— la potencia nominal cu watt o kl- 
lovatt (si ésta es mayor de 25 W) 
o la corriente nominal; en anv» 
pere; ' i' 

-- corriente nominal del fusible, en 
ampere, si corresponde Ovér 0.2) j 

— nombre del fabricante, marca re» 
gislrada o marca de identificación** 

— referencia del modelo o : del tipo 
dado por el fabricante; . v • 

— tiempo de operación nominal a 
tiempo de descanso nominal y do 
operación nominal, en horas, mi- 
nutos o segundos, si corresponde: 

— para aparatos dase II, símbolo d<I 
construcción; i 

— símbolo para el grado de proteo* 
ción contra humedad, si corres- 1 



Página 8 1 



¿OLETftí OFICIAL -r- Vieni^s 13 ^ip.ífijbrero' <Jc }981 



— ¿«agnación do clase, -en motores 

con arrollamientos «le clames P y 

H solamente. 

1*6 aparatos para conexión esUtella- 

toangulo iK'OJrnn- marcarse claramente 

con las dos tensiones nominales (p. c. 220 

A/ 380 Y). 

La potencia o corriente nomiiial que se 
marcará sobre el aparato es la potencM 
o la 'corriente tutu» máxima que pueden 
existir simultáneamente en el circuito. 

SI el aparato dWpnnc de diversos ele- 
mentos, que pueden ser seleccionados me- 
diante un ü..-p.i.;Rjvo de comando, la po- 
tencia nomir.ai es aburila que correspon- 
de a la carga máxima posible. t 

Be podrán efectuar marcados adiciona- 
les siempre que no den lugar a confusión. 
SI « un motor de un aparato se lo mar- 
ca por separado, el marcado del aparato 
t del -motor deberá efectuarse de manera, 
luí que .no queden dudas con respecto a 
las características nominales de cada uno 
de ellos y a los fabricantes de los mis- 
mos. 

7.2 Los aparatos con características de 
funcionamiento de corta duración o inter- 
mitente se marcarán con el tiempo de 
operación nominal y el tiempo de descan- 
so nominal respcctlvamekte.st menos que 
el tiempo de operación esté limitado por 
la construcción o a la deserioeioii de la 
carpía normal dada en ia Parte II. 

El marcado de operación ele coila du- 
ración o intermitente habrá de correspon- 
der al uso normal. 

El marcado de operación intermitente 
será tal que el tiempo de operación no- 
minal preceda al tiempo de descanso no- 
minal, estando ambas marcas separadas 
por una barra oblicua. 

7.3 Los elementos calefactores desmon. 
tablas deberá» -marcarse con: 

— tensión 'es) nominal fes» o ga- 
ma i») de tensiones nc.miu.iles en 
volt; 

— potencia nominal en watt o kilo- 
watt, si es mayor de 25 W; 

— ■ nombre del fabricante o marca re- 
gistrada ; 

— referencia del modelo o del tipo 
dado por el fabricante: 

— simbeio para el grado de pro- 
tección contra humedad, si corres- 
ponde. 

7.4 Si el aparato puede ajustarse a fin 
de operar con distintas tensiones noml- 

' nales o a distintas potencias nominales, 
- la tensión o la potencia a la que se ajusta 
el aparato deberá ser claramente discer- 
nióle. 

Este requisito no se aplica a los apara- 
tos que tienen conexión estrella-trián- 
gulo. 

Para aquellos aparatos para los que no 
se precisan ajustes frecuentes de la ten- 
sión, este requisito es considerado como 
cumplido si la tensión nominal o la po- 
tencia nominal a la que se ajusta el apa- 
rato, puede determinarse de un diagrama 
de circuito adosado al mismo: el diagra- 
ma puede estar ubicado sobre la parte 
Interior de una tapa que deberá retirarse 
para conectar ios conductores de alimen- 
tación. El diagrama también puede ubi- 
carse sobre una tarjeta que se fija a la 
tapa del aparato, remachado o por adhe- 
sivos que no se pierdan por el uso. 

7.5. Para aquellos aparatos o elementos 
calefactores desmonta bies que puedan 
operar a más de una tensión nominal, 
será marcada la potencia nominal corres- 
pondiente a cada una de las tensiones, si 
esta es mayor de 23 W. 

Los limites superior e inferior de la 
potencia nominal se marcarán sobre el 
aparato o ol elemento calefactor desmon- 
table de muñera que la relación entre la 
potencia y la tensión se note claramente,' 
a menos que la diferencia entre los limi- 
tes de la gama de tensiones nominales 
_ no exceda del 10 % del valor medio de 
" esa-gama en cuyo caso el marcado para la 
potencia nominal puede estar relaciona- 
•do con el valor medio de esta otra gama. 
SI la potencia del aparato o elemento 
calefactor desmontable en estado frió clU 
fie» en más del 25 % de la potencia a 
a le temperatura de funcionamiento, se 
• marcará entre paréntesis la potencia en 
estado irlo; luego del marcado de la po- 
tencia a la temperatura de funciona- 
miento. 

7.6 Al utilizarse símbolos, éstos serán 
los siguientes: 



•*v 



volt 



A 


ampere 


•w Hz 


berta 


W 


watt 


' kW 


kllowatt 


F 


mlcroíarad 


1 


litro 


kg 


kilogramos 


Pa 


posea! 



h 


lioras ' 




min 


minutos 




s 


seGiindos 
corriente alterna 


• 


3 ^v^" 


corriente fti terna 


trifásica 


;.n •-— -v 


■ corriente alterna 
con nuetro 


ti.iin.slca 



D 



A 



'nHji>ntc continua 

i corriente nominal del fu- 
sible apropiado, en ampere. 



construcción ' clase 11 



(una «ota) construcción a 
prueba de gota 



nina gota en triángulo) 
construcción a prueba de 
salpicaduras 



1 2 gotas) construcción a 
/ É prueba de inmersión en 

agua 

El símbolo de la clase . de Ja corriente 
de alimentación se ubicará al lado del 
marcado para -Ja -.tendón nominal. Las 
•dimensiones del sunbD¿o- para la cons-*' 
tracción clase II serán tales que el largo 
de los lados del cuadrado externo sean 
aproximadamente dos veces el largo de 
las .lados del cuadrado interior. ■ . 

El largo de lo» lados del cuadrado ex- 
terior no será mentor de S mm, a me- 
nos que la dimensión mayor del apa- 
rato no exceda de 15 cm en cuyo caso 
las diicoHoiones del símbolo pueden ser 
reducidas proporcionalmente, pero el lar- 
go de los lados del cuadrado exterior 
no será nunca menor de 3 mm. 

El símbolo para la construcción de 
clase II será ubicado de forma tal que 
sea evidente que constituye una parte 
de la información técnica y no será 
fácilmente confundible con el nombre 
del fabricante o la marca de fábrica. 

7.7 Los bornes previstos exclusivamen- 
te para el conductor neutro se designa- 
rán mediante la letra N. 

Los bornes de conexión a tierra se in- 
dicarán mediante el símbolo: .i. 

Estas indicaciones no se ubicarán so- 
bre tomillos, arandelas remcviuies u otras 
paites, que puedan ser retiradas cuando 
se conectan los conductores. 

7.8 Los aparatos que deben conectar-- 
se a más de dos conductores de alimen- 
tación estarán provistos de un diagra- 
ma de conexiones adherido al aparato, a 
menos que sea obvio .el modo correcto de 
conexión. 

Se considera que el modo correcto de 
conexión es obvio cuando los bornes para 
los conductores de alimentación están 
.señalados por flechaB que van en direc- 
ción de los bornes. El conductor a tierra 
no constituye un conductor de alimen- 
tación. Para los aparatos con conexión 
triángulo-estrella el diagrama de cone- 
xiones mostrará cómo han de ser conec- 
tados los bobinados. 

El esquema de conexiones puede ser el 
citado en 7-4. 

7.9 A menos que sea evidentemente In- 
necesario, los interruptores estarán mar- " 
cados o ubicados de tal forma que* indi- 
quen claramente el circuito que canteo-' 
lan. 

Las indicaciones utilizadas a este . fin - 
serán comprensibles sin necesidad de co- 
nocimiento de idiomas extranjeros, nor- 
mas nacionales, etc. 

7.10 Las diferentes posiciones de los 
dispositivos de regulación y de los Inte- 
rruptores en aparatos fijos se indicaran 
mediante figuras, letras y otros medios 
visuales. , 

I.a. aosición "abierto" ,no se Indicará so-' 
j r ,,,.,..., ^ n palabras. '. 

Si .s« utilizan cifras para Indicar las 
i-.- «r -.-■. .ju. .. ¡«.lies, la oosiclón "abier-' 
lo" se iiiuuiiu-a por medio de la cifra 
%W"ia p -iicíon unTespcndiente de una 
«otencia, velocidad, efecto refrigerante, 
fitai mis elevada se indicará mediante 
una cifra mayor. 

La etfra o no se utilizará para ninguna 
otra Indicación. 

La posición de los contactos moVUes 
de un interruptor corresponde a las 3wBr 
caciones para las distintas pcsiclQlMB es 
su dispositivo do maniobra. 

Las Indicaciones para las distintas pe- 
slolones del dispositivo de maniobra da 
un dispositivo de control no necesitan 
ser ubicados sobre el mismo. 



■7.11 Los termostatos, ¡ los dispositivos 
reguladores- y analcos que se uan do 
ajustar durante la instalación o el uso 
normal del apaiato; estarán provistos de 
una indicación -de* sentido del ajuste 
para aumentar o ;ura dirtninuar'el valor 
de las característica» que se regulan. 

Se considera- soiic-ente una. indicación 
con los signos 4- y ; — . 
■ 7.12 En caso que sea necesario, tomar 
precauciones cspeciajes aTtaauuar el apa- 
rato, se -suministraran, las mismas en 
una hoja de instrucciones que acompa- 
ñará al aparato. Si un aparato fijo no 
está provisto de un cordón llcxlble no 
desmontable . o de uu, .cordón, con -en- 
chufe- u-. otros ..medios para su descone- 
xión de< la red de alimentación o de , 
otro -dispositivo - de coste < omnipolar que 
tenua -una distancia de « separación entre 
contactos ; de al: menos 3 mm. en todos ; 
sus polos,' laUíojade iustruepiones Indi- 
cará que: tales. dispositivos de desconexión , 
deben.- ser .previstos en la instalación . 
fija. : ; .i*.. .- ...-..>. ■ •■■ 
- Pueden ser necesarias, disposiciones es- 
peciales, por ejemplo en el caso de apar 
ratos empotradles. 

A fin de poder asegurar que luego del 
empotrado, rigen las condiciones necesa- 
rias para cumplir con las exigencias de 
la presente norma, se proporcionará en 
la hoja de instrucciones una clara in- 
formación respecto a: ; 

— las dimensiones del lugar donde 
se' ubicará el aparato; • ■•"•'• 

— dimensiones y posición de los ele- 

• mentes que soportan y fijan el 
aparato dentro de este espacio; 

— distancias en aire mínimas entre 
las diversas parteé del aparato y 
las superficies envolventes del lu- 
gar destinado a su instalación: 

— dimensiones mínimas de aberturas 
- 'de ventilación y su correcta dis- 
tribución; ■ 

—conexión del aparato a la red- de 
alimentación y ¿las interconexiones 
de los componentes.. -separados si. 

• -ellos existen. ! '.:■.' .■;..,..•.- 
Como dispositivos ■< de separación se 

pueden utilizar interruptores. Interrupto- 
res automáticos y contactadores, siempre 
que la distancia de apertura de los con- 
tactos sea de 3«im como mínimo. 

7.13 Cuando se utilizan símbolos, se- 
rán los indicados en esta norma. 

El cumplimiento de los requisitos in- 
dicados en 7.1 a 7.13 se verificarán me- 
diante la inspección. -' 

7.14 El marcado será fácilmente legible 
/ y durable con excepción del efectuado en 

los elementos calefactores, no desmon- 
tablesí 

Las marcas e Indicaciones especifi- 
cadas en 7.1 a 7.5, se efectuarán sobro 
la parte principal del aparato o sobre el 
elemento calefactor desmontable. 

El marcado de aparato fijos será cla- 
ramente visible desde el exterior una vez 
quj el aparato ha sido ubicado para su 
uso normal, o si es necesario, luego de 
remover una tapa. 

El marcado de . otros aparatos será . 
claramente visible desde el. . exterior ' o 
si es- .necesario, .unaí vez. retirada una 
tapa; para los aparatos; .portátiles, el . 
retiro de esta tapa 'no^ requerirá el uso 
de una herramienta. 

Para los aparatos fijos, las marcas 
y las indicaciones sólo se efectuarán de- 
bajo de una tapa si está cerca de los 
bornes para los conductores exteriores.' 

El marcado sobre elementos calefac- 
tores desmontables será claramente vi- 
sible cuando el elemento sea retirado del 
aparato. 

' Las marcas y las indicaciones para In- 
terruptores, termostatos, cortocircuitos 
-, térmicos y otros dispositivos de control, 
.estarán ubicados cerca, de estos compo- 
nentes; no'se'colocarán<aobro partes mo- 
■ viles si estas 'pueden-disponerse-de for- 
nm tal que cree confusiones.' 1 v ' 

Se- verUlca "el oumplhniento mediante 
la inspeodón y, T frotandotlas r- marcas du- - • 
rante 15 s f eon> ' un^trapo" empapado en 
agua y luego nuevamente durante otros 
15 s con un trapo empapado en agua- 
rrás mineral. Luego de •iectuarse todos 
los ensayos de esta norma, las marcas 
serán fácilmente legibles; no será po- 
sible retirar fácilmente las placas de 
características y éstas no. presentarán 
ondulaciones Que dificulten su lectura. 

En cuanto a- In- fftir q lhnMa/^ «o Irtman ' 

en cuenta los efectos", del, "uso normal. 
Asi por. ejemplo, > no. se- considera como : 
durable, el marcada .por- medio de plntu- 
no esmaltes sobre receptáculos que po-. 
siblemente se limpian con frecuencia. '■:,' 
•' 7.1fi Si se ' utiliza más - de un' cordón 
de alimentación para un aparato fijo, el 
marcado Incluirá una, advertencia que 
Indique que todas las alimentaciones de- 
ben estar; desconectadas antes de retirar 
la cubierta de los terminales. 

5 —PROTECCIÓN CONTRA LOS 
CHO^TJEP ELÉCTRICOS. 

&& Boo 'aparatos estarán construidos 
y armados de forma tal que exista una 
adecuada protección contra contactos 
accidentales con las partes balo tensión 
y para kw aparatos de laC'ftren, coi ln-, 



partes metálicas! - separadas, de las 'par-Ti; 
tes bajo tensión,, medente . una - ai nl a cj ó n, 
funcional -solamente,. Este .xomuaito .„#» 
aplica a todas, las' -,posloi©nes ■' de .nn,,' 
aparato cuando.; esté, \3)j¡©,vistP' da, con«> 
ductores funcionando' como ¿ entuso ^np?*. 
mal, aún luego de abrirrA&pas,,*: puertas 
y de retirar las- pactes -rdesmontaplesv ' 
excepto lámparas con. portalámparas que 
no sean E 10. Durante la colocaclónio.rel 
retiro de lán paras se -asegurará -nn»..¡ 
protección adecuada, contra mo tactos ac^ 
cidcntalcs con partee najo tensión., i., - ' 

Si el fabricante instruye al usuario f en 
el sentido de retirar una paite . durante 
el funcionamiento normal del- aparato 
o durante su mantenimiento, esa.-ipaDto 
es considerada como parte: desmontabtó 
aún en el caso, que para netirada sea; 
necesario . utilizar una herramienta. * i 

No debe considerarse^ que .las -propie- 
dades aislantes de la laca, el esmaltó,» el 
papel común, i .el • algodón, apéllenla';' do 
óxido, sobre i partes metálicas, .y .el -.ma- 
terial de sellado son 'suficiente* í áparai 
proporcionar -una protección . -a dec . nad a ' .. 
contra oontactos accidentoleS'Conlaapax . . 
tes bajo tensión. v..:i,.".';'-.l. 

Esto Implica que los portalámparas ütlji 
llzados como dispositivos de' conexión 
para elementos calefactores desmonta- 
bles, deberán estar diseñados de manera 
tal que impiden «r contacto accidental 
con las partes bajo 'tensión, cuando,: 00 
baya removido 1 el elemento calefactor.; 

La cubierta de un aparato no tendrái . 
abertura 'alguna «iue 'pudiera ' dar* acce- 
so a las partes bajo' tensión o. para un ' 
aparato de la Clase n, a' las partes fun- 
cionalmente aisladas, exceptuando 'aber- 
turas para el uso y. el funcionamiento del 
aparato. Si existen tales aberturas; ha- 
brá suficiente protección contra' el con- 
tacto con las partes bajo tensión o par- 
tes funcionalmente aisladas. 

. .■ - - , * f 

Si los componentes son móviles, por 
ejemplo para a Justar la tensión de .una 
correa se hará el. ensayo con. el dedo de 
prueba con cada componente en su po- 
sición más desfavorable, dentro : de J* 
gama de ajuste. •, .-.,". •■'*' ; , . - ' - 

Las partes bajo \ tensión que funcionan 
a ana muy baja tensión de seguridad 
. 'Jiosta 24 V) pueden ser accesibles y 
estar en contacto con líquidos conduc- 
tores. . , 

Ver 2.2.21 y. 2.2.45. 

Este requisito excluye el uso de fusi- 
bles del tipo ' a . tornillo y' micro inte- 
rruptores tip j a tomillo, si son fáci- 
les de alcanzar sin el uso de una herra- 
mienta. La verificación se efectúa :Ppr 
inspección visual ' y por un ensayo >coa 
el dedo de prueba representado en la 
figura 1, con excepción de los elemen- 
tos calefactores Incandescentes cuyos 
polos pueden desconectarse y de las par-, 
tes que soportan esos elementos. Ade- 
más, excepto las aberturas metálicas 
unidas a un borne de tierra, o a un 
contacto de tierra, las aberturas de los 
aparatos de las clases 4, H, 01, y I, se 
- ensayan con el punzón - t de' : ensayo •re- 
presentado, en la "Figura X .El -dedo da 
prueba y el punzan -de- -ensayo'- se apli- 
can, sin esfuerzo- apreclable. en , todas 
las posiciones posibles, aunque sin incli- 
nar los aparatos usados normalmente so- 
bre el suelo y cuya masa exceda de 40 

Los aparatos destinados a ser lijado» 
a las paredes y los aparatos a empotra» 
se ensayan en el estado que se encuen* 
tren para su suministro al .mercada Las 
aberturas que no permitan la' penetra»» 
clon del dedo de prueba son. adema* 
ensayadas mediante un dedo de prueba? 
rigido, de las mismas dimensiones q: 
el anterior, aplicado con una fuerza 
30 N. Si se 'consigue que/ este dedo', 
prueba penetre se 1 ' vuelve a realizar e| 
ensayo con" el •dedoMe"prueba' , represeas» 

"fado en la figura 1, haciéndolo -pasaá 

"por la abertura ,. practicada, jt>. tuenj 
necesario. Se usa un indicador con con» 
tacto eléctrico para señalar el contacta: 
No debe ser posible tocar con el dedV 
de pruébalas partes activas desnudas sj 
protegidas únicamente ' con barniz, eSs 
malte, papel, algodón, capa "de oxido}', 
perlitas aislantes o pastas aislantes ái 
relleno. Además para los aparatos " ds. 
la clase H no debe ser posible tocar "am' 
partes desnudas bajo tensión con el 
punzón de ensayo, (figura 2) 'y. '.las par*" 

. .'tes metálicas 'separadas;: de Jasupartes 
activas por 'una ' alslaclón "fiínqlonal con. 
el dedo deHprueba^fiVíail'.í . í.V ■•"■.'■. 
El ensayo pai-a •■' 1 a»í'r.-'í;o»' í'f-rw^eo a. 
los de la clase* H, se'ef.;c .a.t : ; ■?. m?dio 

. del calibrador cónico r*-> r e?er>»-.ado en ia 
figura 3 en lugar del dedo de ameba. 
Este ensayo se realiza: 11 .Sobre lat 
partes bajo tensión de los ¿tomentos 
calefactores '■ incandescentes en.uso nor- 
maL cuyos polos sé i.d?> 'conectan hiedian -e 

.-un mterruptor::L2) ,?obre las. partes qué 
soportan esos elementos, slenior: vi> i..- 
de el exterior del an.ir»io--nueda. crr~- 
probarse que estas partes está»- en c - 

-tacto con dicho el" " su i«nar Ciue 

quUnr tp"a?3 o cvnone.ií-ei .-" 
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El calibrador Hplicado sin esfuerzo apre- 
ciable no doiic tocar ias partes bajo ten- 
sión. 

Se utiliza una lampara para la indica; 
cióii de un contacto cuya tensión no será 
menor de 40 V. El hecho de que los apa- 
ratos destinados a ser fijados a las pa- 
redes "y a los aparato» a empotrar sean 
ensayados en el estado que so encuen- 
tren para su suministro no implica que 
estos .aparatos deban estar completamen- 
te encerrados; la aislación» funcional de 
los conductores en los aparatos exceptos 
. los do la clase II, puedan proporcionar 
la protección requerida contra • los cho- 
ques eléctricos, siempre que no sean ac- 
cesibles después del montaje del apa- 
rato. 

8.3 Las partes metálicas de los apa- 
ratos utilizados para cuidados de la piel 
o del cabello, excepto los de la clase 
III, que en uso normal estén en contacto 
con la piel o el calielio de personas o 
animales, estarán separados de las par- 
tes activas por una doble aislación o 
una aislación reforzada y no estarán 
puestas a tierra. 

La verificación se efectúa por inspec- 
ción y por los ensayos especificados para 
la doble aislación y la aislación refor- 
zada. 

8.3 Para los aparatos distintos de loe 
de la clase III, los ejes flexibles que sean 
maniobrados en uso normal estarán ais- 
lados' de los ejes de los motores median- 
te acoplamientos apropiados de material 
aislante. 

La verificación se efectúa por inspec- 
ción y por los ensayos especificados pa- 
ra la aislación suplementaria. 

8.4 Ningún liquido conductor se encon- 
trará en contacto directo con las parles 
bajo tensión distintas de aquellas ope- 
rados á muy baja tensión de seguridad 
que no exceda de 24 V. Para los apara- 
tos do ¿ la clase II tales líquidos no es- 
tarán ,cn contacto con las partes metá- 
lica. ... aisladas do ln.s parlaos bajo tensión 
por una aislación funcional solamente. 

«.5 Los ejes do pulidores, palancas y 
elementos de maniobra análogos no esta- 
rán bajo tensión. 

8.6 Las palanca:.;, manijas y pulsadores 
. de los aparatos que se tomen o manio- 
bren en uso normal, excepto los de la 
clase III, serán de material aislante o 
estarán recublcrlos de una manera apro- 
piada con malcríales aislantes, si sus ejes 
o elementos de fijación pueden ponerse 
bajo tensión en caso Ue dofretos de ais- 
lamicnto. 

Para los aparatos lijas, esta prescrip- 
ción no se aplica a las palancas, mnnljus 
y pulsadores, excepto que seun cí'.mih'iik'.s 
constitutivos eléctricos, pero siempre- ye 
estén unidos de manera segura a un bor- 
neo contacto de tierra, o estén separa- 
dos de las partes activas por partes me- 
tálicos puestas a tierra. 

La verificación do la conformidad con 
las prescripciones de los párrafos 8.4 a 
8.8 se efectúa por Inspección. 

8.7 Las manija*;, excepto en los apa- 
ratos de la clase III, que se sujetan con 
la mano de manera permanente en uti- 
lización normal, estarán construidos Ue 
manera que hagan Imposible todo con- 
tacto directo de la mano del usuario, 
tomando la manija como en uso normal, 
con partes metálicos que puedan ponerse 
bajo tensión en caso de defecto de la 
aislación. , 

La verificación se efectúa por inspec- 
ción y por un ensayo manual. 

8.8 En los aparatos de la clase n, 
los capacitores no estarán conectados a 
las partes metálicas accesibles, y sus cu- 



biertas, si bou metálicas, estarán sepa- 
radas de las partes metálicas accesibles 
por una aislación suplementaria. 

La verificación se efectúa por inspec- 
ción y por los ensayos especificados. 

8.9 Los aparatos destinados a ser co- 
nectados al circuito de alimentación' por 
medio do una ficha estarán diseñados de 
manera que en uso normal ao haya pe- 
ligro, de choque eléctrico debido a capa- 
citores cargados^ cuando se toque la .fi- 
cha o • ping. -'t..!-, r ' .:'.'. 

La verificación consiste en efectuar 
diez veces el ensayo siguiente: 

El aparato se alimenta con la tensión 
nominal o con el limite superior de la 
gama nominal de tensiones. El Interrup- 
tor del aparato se coloca a continuación 
en posición "abierto" y el aparato se 
desconecta de la fuente de alimentación 
por medio de la ficha. Un segundo des- 
pués de la desconexión, se mide la ten- 
sión cutre los vastagos de la ficha con 
la ayuda de un instrumento que no 
aírete sensible el valor a medir. 

Esta tensión no excederá de 34 V. Es- 
ta prueba es para capacitores que oxee-. 

den de 0,1 ' (V. 

D — ARRANQUE DE LOS 
APARATOS A MOTOR. 

9.1 Los motores se arrancarán en to- 
das las condiciones normales de tensión 
susceptibles de producirse en la prácti- 
ca. Los Interruptores centrífugos y los 
demás interruptores automáticos de 
arranque funcionarán de manera segura 
y sin oscilaciones. Los motores que de- 
ben ser arrancados a mano no podrán 
originar ningún peligro si se arrancan 
en sentido contrario. 

La verificación consisto en hacer arran- 
car tres veces el nparato con una tensión 
igual a 0,85 veces la tensión nominal es- 
tando el aparato a la temperatura am- 
biento al comienzo del ensayo. Cada 
arranque ' del motor debe- efectuarse- en 
condiciones que representen el comienzo 
de un funcionamiento normal (el comlen- 
•/« de rn ciclo de funcionamiento normal 
en el caso de un aparato automático) 
y se deja que el motor se pare entre 
arranques sucesivos. En los aparatos pro- 
vistos de motores que tienen interrupto- 
res de arranque dlstintqs que los centrl- 
íugos. se efectúa el ensayo dcscripto arri- 
ba con una tensión igual a 1,0C veces 
la tensión nominal. 

Los motores que deben arrancarse con 
la mu no se ponen en marcha en el sen- 
tido correcto y, si es posible, en el sen- 
tido contrario. En todos los casos, el 
apáralo debe funcionar sin disminución 
<Kí la ;;t mirldacl. 

La fuente de alimentación se elige de 
manera qiio la. calda de tensión no exceda 
de 1 % en el curso del ->nsayo. 

9.2 La corriente de arranque no pro- 
vocará la fusión de un fusible de acción 
rápida de corriente nominal: 

— conforme a * las mateas e indica- 
ciones, si se indica sobre el apa- 
rato la corriente nominal del cor- 
tocircuito apropiado. 

— igual a la corriente nominal del 
aparato, con un mínimo de 10 A 
para los aparatos cuyas tensiones 
nominales son mayores a 130 V 
y 15 A para los aparatos cuyas 
tensiones nominales son menores o 
iguales a 130 V, si no se indica so- 
bre el aparato la corriente nominal 
del cortaclrcuito apropiado. 

La verificación' consiste en efectuar el 
siguiente ensayo: 

El aparato se conecta en serie con un 
alambre de plata de 85 mm de longitud, 
que tenga el diámetro indicado en !a 
tabla I. 



TABLA 1 

DIÁMETRO DEL ALAMBRE DE PLATA 



Corriente nominal 

del cortocircuito 

<A> 



10 

10 
20 
25 



Diámetro del alambre de plata 
(mm) 



Duración del arranque 
menor de ls 

029 
0,39 
0,46 
0,53 



Duración del 

arranque mayor 

de ls 



0,39 
0,52 
0,00 
0,60 



ü.- alambre debe tener como mínimo, 
09,9 % de plata y so tiende, horizontal- 
anente a lo largo del ojo de simetría de 
una caja que posea los dimensiones inte- 
riores de 80 mm x 80 mm x 150 mm. '* 

La caja del aparto debe ser tal que las 
condiciones de arranque sean las más 
desfavorables que se produzca» en la uti- 
lización normal. Los elementos calefacto- 
res incorporados al aparato se ponen en 
servido, pero no deben estar conectados 
« una fuente de alimentación separada. 

El aparato so arranca diez veces con 
una tención igual a 0,9 veces la tensión 
nominal y dies veces con una tensión 
igual a 1,1 veces la tensión nominal. El 
intervalo entre dos arranques eonsecutl- 
vi)-! so elige suficientemente grande para 
"¡x*dlr un calentamiento excesivo, pero 
•nr mnyor de 5 min. 



Durante el ensayo, el alambre de plata 
no debe fundirse y no debe •funcionar 
cualquier dispositivo de protección con- 
tra sobrecargas. La fuente de alimenta- 
ción será tal que no produzca una caida 
de tensión apreciablc durante el ensayo. 
9.3 Los dispositivos de protección contra 
sobrecargas no deben funcionar en las 
condiciones normales de arranque. La ve- 
rificación se efectúa por ensayo iudicado 
en el párrafo 9.. • - 

10 — POTENCIA Y CORRIENTE 

10.1 La potencia absorbida por el apara- 
to o por los elementos calefactores des- 
montables a la tensión nominal y a la 
temperatura normal do funcionamiento 
no debe diferir de la potencia nominal 
en más de lo Indicado en la tabla II. 



TABLA II 

DISCREPANCIAS Dli- LA POTENCIA* XOVTNAL 



.';■ *i¡;';lH4 ' 



Tipo de aparato 
De Calefacción 



•»■■»• A Motor 



Potencia nominal 

(W) 



Pn tá 100 
Pn > 100 



Pn 

33.3 < Pn 

150 < Pn 

300 < Pn 



=¿., 33,3 
¿fe' 150 
sS 300 



Didcrtrpaucu. 



+ 5 c ,¿ -10%. o 10 W 

según el valor que dea' : 

..mayor " - ->- -••-.:; 



+ 



10 w 

"30 w 

4¿ W 

15% 



i vv-' i- 



La verificación consiste en medir la po- 
tencia absorbida por el aparato o del 
elemento calefactor desmontable, funcio- 
nando a la tensión nominal y en las 
condiciones de una adecuada descarga de 
calor y|o carga normal, cuando la poten- 
cia absorbida está estabilizada. 

En caso de carga variable, la potencia 
se mide por medio de un medidor de 
energía eléctrica activa, y se determina 
como el valor medio de la potencia ab- 
sorbida durante un intervalo de tiempo 
representativo. SI la corriente de un apa- 
rato a motor se marca en amperes, la 
corriente medida no debe exceder la co- 
rriente nominal en más del 10% cuando 
el aparato funcione en las condiciones 
de carga' normal y cuando se conecta 
a un circuito de alimentación de ten- 
sión y frecuencia nominales. 

Nota 1. Para los aparatos que portan la 
indicación de una gama nominal de ten- 
sión cuyos limites difieran en más del 
10 % del valor medio de la gama, las des- 
viaciones admisibles se aplican a ambos 
limites de la gama. 

Nota 2. Para los aparatos a motor, la 
desviación negativa no está limitada. 

10.2 Si el aparato calefactor o el ele- 
mento calefactor desmontable tiene una. 
indicación de la potencia nominal en las 
condiciones frías, ésta no debe diferir del 
valor indicado en más del 20 %. 

La verificación se' efectúa por inspec- 
ción y por mediciones. Para los aparatos 
y elementos calefactores desmontables 
que llevan indicación de una o varias ga- 
mos de tensiones nominales, el ensayo •de 
los párrafos 10.1 y 10.2 son efectuados 
con los limites superior c inferior de las 
gnmas, a menos que la indicación de la 
potencia nominal esté referida ni valor 
medio de la gama de tensiones considera, 
da, en cuyo caso el ensayo se efectúa 
bajo una tensión igual al valor medio de 
esta gama. 



11 



CALENTAMIENTO 



11.1 Lus aparatos y sus inmediaciones 
no alcanzarán temperaturas excesivas en 
utilización normal. 

11.2 La verificación consiste en deter- 
minar los calentamientos de las diferen- 
tes partes del aparato en las condiciones 
que se indican a continuación: 

Los aparatos portátiles se suspenden en 
su posición normal, estando a la tempe- 
ratura ambiente. Los aparatos a empo- 
trar se colocan como en uso normal, uti- 
lizando paredes de madera terciada, pin- 
tadas en negro mate, de unos 10'mm de 
, espesor, si las instrucciones de Ínstala- 
clon así especifican en el caso de separa- 
clones pequeñas y de 20 mm de espesor - 
en el caso de. paredes de habitación. 

Los otros aparatos 'calefactores se ubi- 
can en una esquina de ensayo que con- 
siste de dos paredes en ángulo recto, un 
piso, y si es necesario, un cielo raso; to- 
das las paredes serán de madera tercia- 
da, pintadas en negro mate, de 20 mm de 
espesor. Los aparatos se ubican en la for- 
ma siguiente: 

a) Los aparatos que son fijados normal- 
mente sobre el suelo o sobre una me. 
sa, se ubican tan cerca como sea 
posible de las paredes. 

b) Los aparatos normalmente fijados 
a un muro se montan sobre una de 

1 las paredes, tan cerca a otra, pared 
y al suelo o ciclo" raso, como pueda 
ocurrir en uso normal, a menos' que 
el fabricante dé indicaciones espe- 
ciales ' concernientes a su instala- 
■ clon. 

c) Los aparatos normalmente fijados 
a un cielo raso se montan sobre un 
cielo' raso simulado tan cerca de una 
pared como pueda ocurrir en uso 
normal, a menos que el fabricante 
dé indicaciones especiales concer- 
nientes a su instalación. 

Los aparatos con motor se ubican tan 
lejos como sea posible de las paredes, 
salvo especificación en contrario en los 
requisitos particulares. 

11.3 El calentamiento de lns arrolla- 
mientos se determina por el método 'de. 
variación de resistencia, salvo si "los arro- 



llamientos no son unliuiines o si las co- _¡ 
nexiones necesarias para la mcaícion da. 
la resistencia presentan severas cumplí-., 
cacioues. En este caso, la medición so 
realiza por termocuplas. 

Estos calentamientos se determinan 
mediante pares termo-eléctricos .,<!• , 
alambre fino, escogidos y dispuestos do 
manera que se reduzca al mínimo su in», 
fluencia sobre la temperatura de la par-, 
te a ensayar. Los pares termo-eléctrir', 
eos empleados para determinar eL ca- 
lentamiento de la superficie de los so- 
portes se fijan sobre la cara interior do 
un disco fle cobre o de latón ennegre- 
cido, de 15 mm de diámetro y V mm da , 
espesor, de forma que queden en intimo 
contacto con la superficie. - . 

Se procura, en lo posible, que la posi- 
ción del aparato sea tal que las partes 
susceptibles de alcanzar los temperaturas 
más elevadas, estén en contacto cor* ló* 
discos. 

Para la determinación del calentamien- 
to de las palancas, manijas, pulsadores 
y elementos análogos, se consideran to- 
das las partes que se toman en uso nor- 
mal y, para elementos en material ais- 
lante, las partes en contacto con metal 
callente. El calentamiento de la aislación 
eléctrica, excepto el cielos arrollamlcn- - 
tos, se determina en sm superficie en 
los puntos en que un defecto ■ podrís 
provocar un cortocircuito, establecer' un ' 
contacto entre partes activas y parte» 
metálicas accesibles, provocar un contor- 
neo del aislamiento o reducir las Ion- 
gitudca do contorneo o las distancias en 
airo por debajo de los • valores especi- 
ficados en 29.1. 

El punto de ramificación de 'los con- 
ductores de Un cable asi como los' lu- 
gares donde los conductores entran en 
los portalámparas, son ejemplos de ' lu- 
gares donde se dispenen los pares termo-- 
eléctricos. 

11.4 Los aparatos calefactores se ponen 
en funcionamiento en las ' condiciones 
adecuadas de descarga de calor, todos 
los elementos calefactores se alimentan 
a una tensión tal que la potencia absor-' 
biela sea 1,15 veces la potencia nominal 
máxima. . . . . 

11.5 Los aparatos a motor se ponen 
en funcionamiento con la carga normal' 
y con la tensióíi más desfavorable com-*- 
prendida entre 0,94 y 1,06 veces la ten-'" 
sión nominal máxima. ' 

11.6 Para los aparatos combinados.' 
cuando los motores se ponen en- fundo» 1 
namicnto coi; 1,06 veces la tensión no-' 
mlmtf máxima, la potencia absorbida por' 
los elementos calefactores es " la > estable- - 
cida precedentemente. Cuando los moto- - 
res se ponen en funcionamiento con 0.94 
veces la tensión nominal mínima, la po-.' 
tencla absorbida por los elementos ca- 
lefactores se reduce a 0,90 veces la 1 po- 
tencia nominal. Si es necesario efectuar 
el ensayo a una tensión Intermedia/ se ' 
ajusta proporclonalmcnte la potencia; ab- 
sorbida por elementos calefactores., 

11.7 El aparato se pone en funciona- 
miento: ' 

.-■ < ■ 

— durante la duración nominal de 
funcionamiento, en el caso . do 
aparatos para servicio tempora- 
rio; 

— según ciclos consecutivos de fun- 
..' cionomicnto, hasta llegar al -es- 
tado de . régimen, en el caso de< 
aparatos para servicio intermiten- 
te, siendo los periodos de funcio- 
namiento y de reposo los periodos-' 
nominales de funcionamiento y de< 
reposo; 

— hasta que el estado de régimen sea 
establecido para aparatos de ope- 
ración continua. 

11.8 Durante el ensayo, los cortacir- 
cuitos térmicos no deben funcionar los 
calentamientos deben contr/'.arse perma- 
nentemente y no deben exceder de los 
valores indicados en la tabla siguiente y • 
el eventual material de relleno nd debe 
ablandarse. Para los aparatos que no. se 
sometan al ensayo indicado en 12, las 
medidas eín^ciíj-íadas del párrafo 13.1 
se efectúa al final dil presente ensayo. 
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TABLA III 

CALENTAMIENTO 



policloruro de 

externos: 

flcxionamicnto 



2) 
Arrollamientos si la aislación es: 

1) 

— de material de la cloec A 

1) 

— de material do la clase E 

1) 
• — de material de la clase B 

3) 1) 

— de material de la clase F 

3) 1) 

— de material de la clase H 

Espigas de zocatos de concctorcs (en estudio: 

— para condiciones callentes 

— para condiciones frias 

Bornes, incluyendo el de tierra, para conductores 
externos de aparatos fijos a menos que sean pre- 
vistos de cordones 

Ambiente para interruptores y termostatos que lie- 
.van la indicación de sus características nomlna- 
a) 
' ¡tos 3 
i— sin T marcado 

— con T marcado 3 b) 
Envoltura aislante de caucho o de 
Tinilo do los conductores internos y 

— SI se produce o es probable el 
de los conductores 

— 81 no se produce o no es probable el ílcxlona- 
, miento de los conductores 

— con T marcado 

Vainas de cables utilizados como aislación suple- 
mentaria 

Caucho empleado para las empaquetaduras u otra6 
partes cuyo deterioro podría efectuar la .seguridad: 

— cuando se utiliza como aislación suplementaria 
o reforzada 

— en los demás casos 
Portalámparas E 20, E 27 

— tipo metálico o cerámico 

— de material aislante distinto que- el cerámico 
. Portalámparas E 14, B 15 y B 22 

— tipo metálico o cerámico 

— de materiales distintos de? cerámico 
Materiales usados para aislamiento, no incluidos 
los conductores ( 4 ): 

— textiles, papel o cartón impregnado o barniz 

— láminas aglomeradas con: 
resinas de melamína formaldehido, 

. fenol formaldehido o fenol furfural 
resinas a base de úrea formaldehido 

— materiales moldeados: 

fenol formaldehido con carga celulósica 
fenol formaldehido con carga mineral 

.mclamlna formaldehido 

'úrea formaldehido 

— materiales termoplásticos (*): 
poliéster reforzado con fibra de vidrio 
caucho con slllconas 
poutetrafluoretilcno — teflón 

mica pura y material cerámico fuertemente 
sintetizado cuando estos productos se utilizan 
como aislación suplementaria o reforzada 
Madera en general (0) 
Superficies exteriores de capacitores 

— con marcado de ia temperatura .uáxlma 
de funcionamiento (te) 

. — sin marcado do la temperatura máxima 
de funcionamiento 

pequeños capacitores cerámicos para supresión 
de interferencia en radiodifusión y televisión. 
—> otros capacitores 

La cubierta extema de los aparatos sin 
elementos calefactores, excepto las nanijas 
que se tienen en uso normal 
Palancas, manijas, botones y elementos 
análogos que. en uso normal, son tomados 
continuamente: 

, — de metal 

— de porcelana o material vitrificado 

' — de material moldeado, caucho o madera 
Palancas, manijas, botones y elementos 
análogos que en uso normal son mantenidos 
por cortos periodos de tiempo (ej.: 
Interruptores) 

— de metal 

— de porcelana y vitreos 

— de material moldeado, caucho o madera 
Partes en. contacto con aceite que tiene 

un punto de Inflamación t ? C 

: Soportes, paredes, cielo raso y piso de 

esquina de ensayo 

Cualquier punto de contacto posible de la 

aislación de un conductor dentro de una' 
.caja de. bornes utilizada para la conexión 
'a los conductores exteriores de un aparato 

estacionarlo, a menos que él sea provisto 

de conductores 

conductor de características nominales T 



sobre temperaturas 



75 («5) 
SO (80) 
95 (85) 

115 

140 

130 
40 

C0 



30 
T-25 



35 

50 
T-25 

35 



40 

50 

160 
120 

130 
90 



70 



85 (175) 
05 (150) 



05 (115) 

100 (200) 

75 (160) 

65 (150) 

110 
145 
265 



400 
65 



tc-35 



50 
20 



60 



30 
40 
50 



35 
45 
00 

t-50 

65 



■ • 35 = 
•T-35 



TF 



1) Clasificación conforme con la norma 
BftAM 2180 - Materiales eléctricos ais- 
lantes, -para máquinas y aparatos eléc- 
tricos en función de su estabilidad térmi- 
ca en servicio. 

8) Para tener en cuenta el hecho q-i? 
la temperatura de le* arrollamientos uo 
los motores universales, relés, solenold's, 
etc., es Inferior al promedio de loe pun- 
tos accesibles de las cuplas termoeléc- 
tricas, los valores que o está entre pa- 
réntesis sp aplican cui.odo se rmplea "1 
método de resistencia y los valores socre 
paréntesis., se -aplican cuando se utili'.-vi 
pares tern'jolcctrlcos. Pa'i los arrolla- 
mientos de- los vibradores y de motores 
de corriente ' alterna, los valores croe no 
están entré' paréntesis sé aplichn rn arri- 
bos casos. - 



3) Los motores con arrollamientos dé 
la clase P o H deben llevar 'Ja Indicación, 
de esta cías*. ' ' ' : '™ 

3 a) T significa la máxima temperatu- 
ra de operación. 

3 b) Para los propósitos de aste ensayo, 
los interruptores y termostatos, que * ra- 
bien llevan la indicación ae Jas caracte- 
rísticas nominales individuales, pueden 
considerarse como que no están marcado, 
a este respecto, si el fabricante del apa- 
rato lo requiere. 

4) Loe valores entre paréntesis se utili- 
aan, si el material se u'.iliza para salm- 
eas, oían) jas. pulsadores o elementas 
annlrros v -?<5ta. en contacto con martes 
meta ] cas- r&Mentcs.' 

, p Nc !,» .ÜH ,'7 lm . ite . particular., pa.rr» 
los nMtOJnK-i ,t?rmV>r>la,<¡(ipa$, que % l<?be<\ 



satisfacer los ensayos Indicados en 30,1 ó 
30.2 en vista de los cuales se determinan 
los calentamientos. 

0) El limite concierne al deterioro do 
la mader- y no se toma en considerados 
el deterioro de la superficie de acabado. 

1) Este limite soJ-nentc es iplica'jle 
cuando hay una Recomendación ■■■' IEC 
para cordones rígidos y flexibles de \ka 
temperatura. 

Cuando se utilicen otros materiales no 
especificados en esta tabla, éstos no 1e- 
ben ser . expuestos a temperaturas supe- 
rlores a las que puedan considerarse -d- 
misible para los mismos, determinados 
por ensayos da envejecimiento. 



At = 



Bi 



a, 



Ri 



Siendo: 



At el calentamiento 

R, la resistencia al comienzo del ensayo 

11,, la resistencia al final del ensayo 

t x la temperatura ambiente al comienzo 
del ensayo 

t a la temperatura ambiente al final del 
ensayo 

Al comieuM del ensayo, los arrolla- 
mientos deoon encontrarse a la tempera- 
tura amüieate. Se recomienda determi- 
nar la resistencia de los arrollamientos 
al final del ensayo, efectuando medidas 
de resistencia después de la apertura del 
circuito tan rápido como sea posible, a 
intervalos ' cof tos, de forma que se pueda 
trazar una curva de variación de ia re- 
sistencia en función del tiempo para de- 
terminar la resistencia en el momento de 
la apertura del circuito. 

La clasificación de las palancas, ma- 
nijas, pulsadores y elementos análogos 
según su material, se deduce del coefi- 
ciente: 



b = 



V 



>^- C . V 



Siendo: 



h la conductividad térmica del material 

en W|*C m 

o el calor especifico del material, 

J|»C kg 

x el peso especifico del material en 

kBlm" 

Los materiales se clasifican como se 
indican * continuación: 

— valor de b mayor a 3.500 metal; 

— valor de d entre 1.000 y 3.500 porce- 
lana o material vitrificado; 

— valor de c menor que 1.000 material 
moldeado, caucho o madera. • 

Como alternativa para la determina- 
ción del coeficiente b puede utilizarse 
el método siguiente: 

Sobre una placa metálica callente, se 
fijan mucstius de materiales de los que 
ec conoce a »aior del coeficiente b y una 
muestra del material a clasificar, tenien- 
do todas ¡as nuestras las mismas dimen- 
siones. 

Se mide les temperaturas de las su- 
perficies superiores de las diferentes 
muestras ds referencia en función del 
coeficiente b. 

Se deduce de esta curva el coeficiente 
-b del material a clasificar mediante la 
lectura del valor de b que corresponde a 
Ja temperatura alcanzada por la muestra. 

11 . 9 Los ■ ensayos de •^envejecimiento 
acelerado en los sistemas "aislación para 
los arrollamientos de motores están en 
estudio. ' 

12 - FUNCIONAMIENTO EN CONDI- 
CIONES DE SOBRECARGAS DE LOS 
APARATOS CON ELEMENTOS CALE- 
FACTORES 

13.1 dos aparatos provistos de elemen- 
tos caleTactores' deben diseñarse y cons- 
truirse de numera aue resistan lAAso¿U> 
canas susceptibles de producirse en aso 
normal. . " 



Los valores fie la tabla anterior están 
basados en una temperatura no superior 
a 25»C, pero pueden alcanzar ocasional-' 
mente, 35»C. Todos las -veces," loa -valore* 
de los calentamientos se basan sobrejuna; 
temperatura ambiental de. 25*C. ..•■¿•.,¿,»c;í 

En la determinación del calentamiento, 
de un interruptor o termostato, el salen-', 
tarniento resultante de la corriente ?ué 
atraviesa el interrumptor o termostato no 
se toma en consideración, con tal que és- 
to no influya sn su temperatura ambiente. 

El valor dei calentamiento de un arro- 
llamiento de cobre se calcula a partir da 
la fórmula siguiente: , 



(234,5 |- 10 



■(t»-—" 'ti) 



Para nparalos calefactores y la parto 
calcfactora Je aparatos combinados.* cu i 
verificación se efectúa por los ensayos - 
indicados en 12.2 y, si es aplicable, loa 
del párralo 12.3. 

Los ensayos se efectúan con el apara- 
to montado o ubicado según se Asneclfl. 
ca en 11.2. 

Después de los ensayos, el aparato, no 
debe presentar 'daño alguno conforme a 
lo establecido en la presento norma. 

En partjcuiar, los alambres calefacto- 
res. Jos conductores internos y el con- 
junto en ?eaerai no deben presentar de- 
formaciones a; punto que las longitudes 
de contorneo y las distancias en aire 
sean reducidas por debajo de los valo- 
res especificados en 29.1. Los contactos 
y conexiones no se desajustarán. 

12.2 El aparato 6C somete a quince ci- 
clos, cada cir.lo comprende un periodo de 
funcionamiento como se especifica en 11 
en las couuiciones 'de una disipación 
útil de calor, y un periodo de enfria- 
miento suficiente para que el aparato 
retorne aproximadamente a -la tempera- 
tura ojnbiente. 

Durante toda la duración del período 
de funcionamiento, los elementos cale- 
factores que puedan funcionar simultá- 
neamente se alimentan con una tensión 
tal que <a potencia absorbida sea Igual 
a: 

— 1,33 veces la potencia nominal, para 
los aparatos Se potencia nominal que no 
excede de 100 W. 

— 1.27 veces «a potencia nominal ó 1,21; 
veces la ponencia nominal más 12 W. el 
que sea ma/or, para los aparatos de po- 
tencia nominal que excede 100 W. 

Si actúa un cortaelreulto térmico con 
reposición automática o sin reposición 
automática que sea accesible y pueda 
reponerse sin la ayuda de una berra» 
mienta el poriodo de funcionamiento se 
considera como terminado. Se deja en- 
friar el aparato y se "rearma el corta- 
circuito térmico para el ciclo siguiente. 

Durante ios ensayos, los cortacircuitos 
térmicos sin reposición automática, que 
son solo accesibles con la ayuda de una 
herramienta o que exigen él reemplazo 
de un elemento, no deben funcionar y 
no se acumularán en el aparato vapores 
o gases inflamables. - 

Puede utilizarse una ventilación forza- 
da a fin de abreviar el periodo- de enfria- 
miento. 

Para los aparatos con motor incorpo- 
rado cuyo funcionamiento puede influen- 
ciar las condiciones de los elementos, ce> 
lefactores, el motor sera alimentado - se- \ 
paradamente- con la tensión nominal:, y, 
Ja carga notmal. " 

12.3 Los aparatos provistos de inte- 
rruptores controlados por presión w so- 
meten a un ensayo suplementario en la* 
condiciones especificadas en 12.2, peí* 
los periodos de funcionamiento y enfria»? 
miento son cada uno apwarimadamentii 
de 5 mln y la corriente es interrumpida 
por el control de la presión áe trabajo? 

12.4 Comenzando desda temperatmn 
ambiente, y el motor estando parado, «r 
si no es posible, causar por otros medios* 
que pase Jft^n áxjjp LcQJ-Bente. .- 
peraturas.slguieBfcBi'no se 



Proteeelsm de arrollamientos 



Unlte - de temnrratora ; tC . . 
Clase_A Clase E Caso B 



— ■ Protección por' Impedancia interna . 15o 

— Protección por sistema qm s Jo opere . 

como máximo l ñora 200 

— Después de la Ira. hora como máximo 175 

— Después de la Ira, ñora promedio arit- 
mético >••••••*••••••.«•♦........«.• 150 



1«5 

al- 
io > 

ítw 



,.'475 

'¿25 
200 



-'• 175 



12.5 Los aparatos se ponen en funcio- 
namiento con la. carga máxima que pue- 
do an'icarse sin. ocasionar el dispafo-ttel 
tijfywitivo de - protección ■ «entra sobre- 



«argas o st el aparato no puedo ser «o-* 

\&x£ArjtadoJtiasta eseexuemo, con la car- 

«B»ma> eJuvada «rucea pueda obtener. No 

60 excederán las temperatura» 'Bigu^htcs- 



wh.ktin wíctu 
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Protección 



Protección puf r .ii .|)'i.>¡!ivo sin- 
".petición aiiluiuVáca 



,13 — .•USLACIOii ELÉCTRICA A I.A 
TEMPERATURA DE FUNCIONA- 
MIENTO. COUIÍIENTE DE 1- ilC. \ 
(CALlliflTíi). 

13.1 La aislaeión ciC-clrici del ¡ipnra'«.i a 
la IciiiJ-Tahira de ímicionaiiiiciitij seiá la, 
(apropiada. 

13.1.1 La verificación .so efectúa .re- 
pulí los ensayos :iKiicaur..s cu v.í.2 y. pa- 
ra los aparatos calctacteics seuún "ci cu- 
cayo adicional establecido u-n 13.3. El 

. aparato debo funcionar cu condiciones 
tic una adecuada desea ¡<:a de ciilor vio di; 
carga normal durante el tiempo especifi- 
cado cu 11.7 

13.1.2 Los apa. alo., calefactores se ope- 
ran con tocios i>:.. elementos c.Uelaclorc,; 
incluidos _ii el circuito y la tensión do 
alimentación ii<lj.- ser I al que la polen. 
Cía absorbida so.i l. lo veces la potencia 
lK>minnl máxima. 

13. J. 3 Los ap.u-rt'oo con motor .se ali- 
mentan con mn Iva-ion Igual a l.Dtí vo- 
ceó ol Uinilc supe. ;o;- de la ijiuna de ten- 
siones. 

13.1.4 Las aparaos combinados se po- 
nen en j'.ineion.wiii.nto según lo indica- 
do ;iaiv» :■«, apáralo* con motor. 

13.1.5 Los aparatos trifásicas que pue- 
den luncionar fimw monofásicos se en- 
cavan como aparatos monolá.sico.s couec- 
tundo los tres circuitos en paralelo, 

i;¡.1.6 Los ensayos se efectúan cuando 
Cl apj.-ato se conecta a la fuente ele ali- 
nicn!i.t'Jon: no obstante para los apara- 
to^ ii-üasicoü que no funcionan como mo- 
nofásicos el ensayo de 13.3 se efectúa in- 
mcuiatanieiite después de la desconexión 
del aparato de la fuente de alimentación. 

13.2 La verificación consiste en medir 
Ia corrie»t" de lúea que puede pasar cn- 
•tre un pjlo cualquiera de la lucillo de 
alimt litación y las paites metálicas acce- 
sibles unidas entre si y « una lioja me- 
tálica, de dimensiones no mayores de 
■ 00 cm x 10 cm, aplicada sobre ¡a super- 
ficie de Jas partes accesibles de material 
aislante, y a las pintes metálicas de los 
ap?ratos de la Clase TI separadas de las 
paites activas por una alslaeión funcio- 
nal so..,oieni,e. El circuito de medición 
6c remésenla: 

Pavo ¡os apáralos monofásicos de ten. 
Gióu nominal (pie no excede de 2á0 V. pa- 
ra yproctiiK Irilasiros que s:- ensayan 
como apáralos monofásicos y para apa- 
ra Uv. cuidadores de corrienle continua 
¡solamente: 

— de Ja ciase 11. finura G: 

— clil'crcntc de la c!.i.-.o II. futura 4. 
Para los aparatos trifásicos, que no 

nucos n funcionar como monofásicos y pa- 
ra los Rímalos monofásicos de tensión 
nominal que exceden de 250 V: 
— de ;.i cla.se II. íiüura fia.: 
1 — diJerenU» de la cíese II. fisura . r ). 

Los bornes de alimentación de un apa- 
Talo monofásico de tensión nominal ma- 
yor de 250 V están conectados a conduc- 
tores de fase, estando el conductor ros- 
;tanle de ¡ase aislado. — La resistencia 
del circuito de medida es de 2.000 U : 
t00 i> y la precisión del aparato de medi- 
da del 5 por ciento, por lo menos pura lo. 
das bis frecuencia., comprendidas entre 
00 Ha y 5.00o 11/. no siendo sensible a ire- 
cuene í.s más elevadas. Para los apara- 
te calefactores.. e¡ ensayo se efectúa 
«on eoiripnle nllerna salvo si el aparato 
solo funciona con corriente continua. 

No se ensayan los aparatos con motor 
para corriente continua solamente. Para 
los aparatas monofásicos de tensión no. 
•minal ouc.no exceda de 250 V y para Ion 
aparatos trifásicos que se ensayan como 
inpurnl.06 monofásicos, la corriente de fu- 
'f* se mide colocando ai conmutador su- 
íocslvamente en Jim posiciones 1 y 2 como 
iec indica en las" figuras A y 6. Para los 
¡otros aparatos, la conícnt* de fuga se nii- 
fle estantío las Interruptores a. b y c ce- 
Tiftdofi, según se indica en las fiRuraa 5 
r to. Para «patato* trifásicos que' no 
jpuedp,ry funcionar como monofásicos, las 
imedicioner. se repiten con cada uno de 
•I«« ínter- .nitores a. I» y c Abiertos en tér- 
mino. (>:<iido los otnw dos cerrados. Pa- 
ira avvnnrs monofÚAlcos. las niccliciones 
,W ir .,!en con uno de los interruptores 
■abiertis. Después de un tiempo de fut>- 
Küonnn-.emt) omo v? especifica en 11.7. 
ib eo'-.-í'ire d<' fi'.-M no excederá de los 
>W|n¡" . '•■'....■,..,. 

— Para ¡as pa:N>h uv-tálicas accesibles 
.v .ti i; .u aieiiiliu: 
•.,'aia .os 3pn-..»i. w t(e ¡ a clase o, Oí^j 

III, 0,ó ui A; - — -' ** 

" Paralo* «para^-ns nortátiles de 1h 
clase I. 0.7r> rn A: 

* í*^!L l0s «!>•»:'(.)< estacionarios coi* 
motor ((«. i» cKw j 3.smA: 

* •■«>» lo* ftiMmU*, enlefoctores «0*11- 

;.r,o«i de 1,1 t .| JSC 1 provistos tfi» 
•ímííulog c«k(neir.iís dcsmontft<>I<9i 
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O que p'K-dell ÍO I < 1 I 1 1 II 1 1 1 1 1 . c :oi|;ll;i- 

damenle, 0,1.) ni A o o,"í;i m A pul I.W 
de puteivia nomlnul jiar.i c.uhi ele • 
UK'iilo o !;iup" lie elemento;, el que. 
sea mayor, con un máxime ti.- :> ni A 
para el apáralo comp.elo; 
'' i'.ii'a lo:-, oíros apáralo.-, ealelaeloii ■, 
c.staciouai'ie.s de la clase 1. <>.7ñ m A 
o 0.7fi m A por k\V cié poii'iicia no- 
minal lio aparato. e-¡ que .-e,\ mayor, 
con un máximo de ó ni A: 

* Para los aparatos de la clase Tí. O.^.T) 
ín A. 

— Para las palles metálicas de les apa- 
ratos lie la cla.-c Jl sepa tanas de las 
parte.-, bajo tensión por una aisia- 
cion l'uncior.al solaaiente. <;l la ela- 
siluaeión se-iiin el unido do protec- 
ción contra. la humedad es: 
' ordinario ¡i.0 ni A; 

* distinto del ordinario. 3.5 ni A. 

Si ci aparato lleva incorporado uno o 
varios capacitores y está provisto ric un 
inloiTuplor unipolar, se repiten las ine- 
dicior.es colocando el interruptor en la 
posición "abierto". 

Ñola: Para los aparatos eme incor- 
poran molotes o eiemenlos calefactores, la 
comente de fuwa debe ser menor que 
los linnics especificados para los apara- 
tos calefactores o para los apárale*- eon 
motor, según el limüc mayor. Li . des 
limites no deben sumarse. Si no se produ- 
cen tensiones de alta frecuencia. la fre- 
cuencia de corte del instrumento de me- 
dida puede ser mayor n f>.000 11/,. La hoja 
metálica debe cubrir la mayor superficie 
pasible de la parte ensayada sin que ex- 
ceda de las dimensiones especificadas. Si 
su .superficie es menor que la liarte a en- 
sayar, se desplaza de manera que se en- 
sayen todas las parles. 

La disipación de calor del aparato no 
será afectada ikii- la hoja metálica. El 
ensayo con cl interruptor en la posi- 
ción "abierto - ' se efectúa para verificar 
que los capacitores conectados antes del 
interruptor unipolar no den luuar a una 
corriente excesiva. 

13.3 La aislaeión se somete durante 
1 minuto a una tensión praetlcam-uie 
sinusoidal, de frecuencia 50 lí/. o «0 IIz, 
Para los aparatos monofásicos v los 
aparatos trifásicos que se clisaran "como 
monolá.sicos. el esquema de conexionado 
se represen I u en la lisura 7. 

La tensión de ensayo se aplica enlre 
las parles bajo tensión y la" masa, que 
comprende todas las parles metálicas 
accesibles, los ejes de los mancos, boto- 
nes, palancas y elementos análosos. y 
una hoja meláli'-a aplicada sobre la su- 
perficie- de todas las parles accesibles 
de material aislante. Además, para los 
aparatos de la clase II. la tensión de en- 
sayo se aplica entre las partes metálicas 
«'■paradas de las parles bajo tensión por 
una alslaeión funcional solamente y la 
masa d«-l aparato. El valor de In tensión 
de ensayo es: 

ñOO v en el raso de una aislaeión fun- 
cional, sometida en uso narmal a una 
muy baja, tensión de seguridad: 

1.000 Y en lodos los otros cas<«s de 
aislaeión funcional: 

2.750 V en el caso de una alslaeión 
suplementaria: 

3.7á0 V en el caso de una aislaeión 
reforzada. 

Inicialnienle. la tensión aplicada no 
debe sobrepasar la mitad del valor in- 
dicado, después se aumenta rápidamen- 
te el valor total. Durante el ensayo no 
debe producirse ni contorneo ni perfo- 
ración. El transformador de alta tensión 
utilizado para el ensayo debe tener una 
notencia nominal, de al menos r-flO VA. 
•Si el arrolla miento secundario de trans- 
foriiiAdor de aislaeión no está provisto 
con una derivación al punto medio, se 
lo puede conectar ni punto medio de 
un iKiteuciómetro que lenca «na resis- 
tencia t-olai no mayor de 2.000f¡ y eo. 
nectado a los bornes del arrollamiento 
secundario del transformador de alsla- 
eión. Los motores no se sometan a este 
ensayo. 

14 — SUPRESIÓN DE 

R ADIOINTERFEVÍ ENCÍAS. 
Los elementos empleados para la re- 
ducción de perturbaciones de radiodifu- 
sión y televisión no reducirán la secu- 
ndad normal para los aparatos. T«i ve- 
rificación se efectúa mediante los ensa- 
yos de la presente norma. 

15 — RESISTENCIA A LA HUMEDAD, 
lü.l L* cubierta de los aparatos pro- 
teidos contra la caída vertical del 
nana, contra las proyecciones de agua 
o estancos a la inmersión, asegurarán 
el erado <fe proteoclón «orrespondicnto 
* 1» clan*! del AiMrato. L* rcrlflcaclón 
oo<mhit« mi eealíiutr loa etu«r<M apro- 
piadoa. «wpoclOoado* «« 15. J. Injucdtftta- 



lo. 'i!e -le..p'ie., «e e.i.i piuelia, o tli-MHiín 
(i.- I i. prueba de ií>.:¡ si ella ■;.'.-. .ii>li.:'.- 
ble. (■; apai.ií.j üe'>o satisfacer un ell- 
:■.■■•;. •• i.i:--'.i-eii.-iei> similar al i nUic >■'.••; cu 
j(>.' y una inspección (ieniostrai i ((■•:•■ 
ei a'pi.i que pudn.-i.i liaber peiu;lt-i'.l'.> -..-n 
el apai. ilo no cansina ni-e:on cl'iio. n-j 
deiK-n exi-'ii v-'.-.l i.:io.¡ :le ¡..:.',i¡a soor-- las 
aisiiu loue. parí la., cuales las loii-i.':i- 
<li;s de Colll.-l ¡n-o >;■ ospeeltiratl su ¿'.I. 
I. os apaia.ios qoe en ni i'i/.,ieion !Uil'';i'i 
lio e.-laii expu .-.-! ■•■; a áesPoro iieienlos 
de liipií.io... colí.can (luíanle :! i ¡vv.i.-i 

en un 1 1 ■ ■ i • 1 1 ■ > de en. ayo. con ¡i ' i o '••y \ 
ikii iiisl. ai'.l.s rl siiporlnr il en.-e" i".- 
die.elo en té. 1. 

]á.L' I.o.: apílalos pi.e. síos o ■;-. '.-,a-.-s 
lie eoii,"!o: . .. (i. aie. i no. i el una. ne ...i 
y un labio liexi.jio api op.ado-,; lo.; ap..-.- 
rato; (pe- P'.seea ciljiís (.esinonl.aol.-,. .se 
eiiuipan ion un caos- íle\ibíe ci". f.s-o 
iná-, liviano .oiiiiisilile. de la meinv ..-■■- 
cioii i-spi i : i i'-,v ia en ¿i'y.2. I.OS e,.-oH-eo- ; 
elcilruos coinpoii'-ni.e ,. las cubierla-'- i' 
los o'eni s. eiemenlos que puedan impar- 
so sin ': i ¡i;, iida de una lierianneiiia. ■:■■' 
retiran y se :-o¡ue;eu, si asi se exi " 
a isle e:i,i.o ai mismo tiempo que !,\ 
parle p; m.-ipal. Los anillos de es: m- 
qilidaii de los e ven I ij a le.-, nrensaes 1 'l'ia 
se .aiiiii-isn a un ensaco de euvei.e,. 
mieiilo en una almo. lera que teir.'a la 
conipe, ilion y la presión del aire am- 
bienle suspendieutlolos librenv-nte den- 
tro de una rf-Mif¡>. :l" . aire caliente oe 
circulación natural Se mantienen du- 
rante 10 días '-40 In en la estufa a 
una temperatura de 70 ''C -': 2 '-'C. Iiíme- 
diatamen'e despuí-s las muestras se re- 
tiran de la eslilla y se dejan en reposo. 
a la temperatura, del aiie ambiento v 
evitando ín lu;: del día. durante lfi h 
al ínoncs. a continuación se vuelven a 
colocar en el prensaestopas. .Se aprieta 
el pronsaoslopas con un pnr de torsión 
i|:ual a dos tercies del que se aplica cu 
el ensayo indicado en 21.3. .Se reco- 
mienda uüli/iir una estufa eléctrica. La 
circulación ualur.it pie-de ser realizada 
por medio de oril icios en las paredes de 
la estufa. 

lí Lis apáralos proloquios contra la 
cuida vertical de amia se colocan 
en la posición normal de empleo y 
se .someten (luíanle 5 min. a una 
lluvia artificial que caica vcrtlcal- 
menle. con una. intensidad de 3 nuil 
por miiiulo. desde una ¡i llura '.le 
2 ni. contada n partir del punto 
más elevado del aparato. 

2) los aparatos portátiles pro(c;¡;los 
contra las salpicaduras de amia, se 
.someten durante á min a una llu- 
via artificial que caina vcrtlcalincn- 
le con una intensidad de 3 min 
l»<>i minuto, desdi- una ullina de 
2 ni. contada a partir del punto 
más elevado del aparato, girando el 
aparato constantemente pasando 
por las posiciones más desfavora- 
bles. Los demás upara Uis protegidos 
contra las salpicaduras de asiiu se 
rucian durante lo min mediante el 
anaia Ui rociador, representado en la 
liu-iira 8. que comprende un tubo en 
forma de semicírculo. El radio del 
circuP) es de 200 inm o un múltiplo 
de :ini) nuil, tomándose cl menor 
posible de forma que sea comi>atl- 
ble. ion las dimensiones y la posi- 
ción de la muestra. El tubo está 
perforado de forma que los chorros 
de ai-ua estén dirigidos hacia el 
• centro del círculo y la presión de 
■ . aerua a la entrada del aparato co- 
rresponda a una altura de columna 
. de anua ile 10 ni. aproximadamente. 
•Se hace oscilar el tubo sc;:ún un 
, ángulo <ie fio* a una y otra parte 
de la vertical fsea 120" en total). 
siendo la duración de una oseila- 
,. ciou completa (2 x 120"! de 4 g, 
, aproximadamente. La muestra se 
fija o coloca en el centro del semi- 
círculo formado por el tubo, de for- 
.'. ma que la parle inferior de la 
.. muestra quede al nivel de e.le d«« 
oscilación. Se hace (tirar la inticd- 
tra alrededor de su eje vertical du- 
rante el ensayo. I/Om aparatos qu« 
,. se rijan norma luiente a un muro «• 
instalan como en uso normal contra 
una pared vertical cuyas dimensio- 
nes sean mayores al menos' 10 cm 
que las del aparato en todas kwi di- 
recciones. Inmediatamente después. 
se salpica con agua la muestra en 
todas direcciones, durante 5 min. 
ixir medio del aparato representado 
en la finura 9.- Para esta prueba, la 
presión del appia se voaula de ma- 
nera que esta salsa despedida 15 cm 
por encima d«d fondo del recipiente. 
F.s(<e so coloca sobre el piso cuando 
el aparato ensayado se utilice nor- 
iiu< luiente sobre el suelo y. cuando 
se trate de otros aparatos, «obre un 
soporte horizontal que se encuen- 
tre * s cm por debajo del punto 
intó »lfo del aparato; al recipiente 
se desp!,r»-.a d« manera auc salplqu»; 
el o-pnrato a partir de todo/j las -<i- 
rcoctonos. 3e tendrá cuidado de oí» 
«lotciiMc al jarato coa el chore»» 
«HlWOlflL 



;ii los aparatos cslancoa a la Inmer- 
sión ai: suiuviy.cn en uirua a um 
temperatura de 2i)?Crt:5'C dumu- 
le a-l h. qucualuio t'l punto más 
elcvade, r|ei apáralo a 5 cui por dá- 
balo de¡ nivel de ae.ua, aproxtmaüa- 
me:Ho. 
1S.:¡ Lo.- apáralos que en luo normal 
csiaa expuc-.lo a di.suoiciaiiu-.-..'."s O' li- 
(piiuos llenera n con-iiuirsc a-j :iu.,.-,ri 
(pie su aisl. icuui elcctrica no pueü^ c.ir 
aleelaaa por este necho. La veri. !-.•-. .;u 
con.isie en efectuar el ensay,- .-ii-;-;icí • •:: 
1 o., ai.ai.ilo.. provistos con una .u- 
so ú.j c'jntcu'.r se equipan o.-n aus :i- 
c.-a y con un caolc flexible aprj;>¡ i- 
do. L i . oíros iiparaiss so cqviie.an ;ou 
un rabie ilexibi- de, tipi ina.s .vían» 
admitino y lie la sección mas peq. . .ia 
nriicso.i en 2(1.2. üc llena c3iii,i.-'1j- 
nient ■■ cié acua e; rccipi-nlc de> ipara:o 
y se anide :;i .iiiiiaam ule en 1 a.:i. a- 
caiiiiii.Hi supieuieutaria de anua. .'¡.il 
a! lá • de la capaciiiad del ri'Cis'i . :'. ■;. 
Despnc.s i;e e.it.i prueba. e¡ apara'-- as >¿ 
.salislat cr un ensayo de riíjiciez íi;. ...-•:- 
trica como se especiiica ru 10 i. K: apí- 
lalo •■,<• ubica durante -'•! li en ei -ci.po 
d: en ayo con aimosfera normal ,m«;¡ 
del cusa.- o indie.no en l. r i.4. 

lá.l Los aparatos resistirán lar Cixi- 
iliciones de liimiciiad suscepltbic; to 
producirse rn Uso normal. La . 'ifi,;i- 
cion consiste en efectuar la prueba iu- 
Kin.scopica dc.-.cripta en este paria. o. se- 
guida inmcdiai límente de los ensay ia 
indicados en lli. Si existen entradas 'o 
conductores se dejan abiertas; ai i%v 
previstas entradas disponibles, una ¡o 
ellas se abre. Los elementas clcclrl :-ia 
compoiiniti's del aparato, las cubiertas 
y demás elementos que pueden ser qui- 
tados .sin la ayuda de una lirrraniicnti., 
se retiran y someten, si es necesario, n 
la prueba lii:;rc coplea al misino tiempo 
que la parte principal. La prueba il- 
Uro.scopira se efectúa en un recinto .ol- 
medo que contenga aire con ikui iu- 
inedad relativa de ÍKi '.;. -j : 2 '.'■■. En ¡os 
lunares donde se ponuai. las muesüas 
se mantiene la temperatura del aire a 
un valor apropiado l -t 1"C, compren- 
dido entre 20°C y 3G'C. 

Después de colocarse en cl recinto hú- 
medo, la muestra se lleva a una lempü- 
ratura. compreiuilda entre t y t ■■- . 'C. 
La muestra se mantiene cu cl retinto 
durante: 

2 días (AS li'i para los aparatos ordi- 
narios; 

7 días Í1G8 ti ) para los apáralos -ir >- 
tecldos contra ¡as caídas de a&ua veril- 
cales, las proyecciones de aftua o estáñ- 
eos a la inmersión. 

Para eonsecuir que la muestra alcance 
la t"mperalura especificada, es conf- 
uiente, en la mayoría de los casas, de- 
jarla en un ambiente a esta tempera- 
tura durante -I h al menas', antes de .a 
prueba hlarascóplca. La humedad 'dati- 
va de 91 r .'r a 95 "'. puede obtenerse si- 
tuando en el recinto húmedo una solu- 
ción saturada en agua de suUato -io 
sodio itíOjNn,.! o de nitrato de potasio 

(NO..Ki. teniendo esta solución una su- 

lKTÍicio de ccntaclo con el aire libre su- 
ficientemente extensa. Las condición?» 
impuestas ni recinto húmedo exigen un 
movimiento constante del aire en su in- 
terior y. en general, una aislaeión tér- 
mica del recinto. Después de la prueba 
c¡ aparato no debe presentar ninuún 
deterioro de acuerdo con las presente.» 
prescripciones de esta norova. La medi- 
ción de la r istcncla de aislaeión y 'n 
verificación de la rigidez dieléctrica so 
realizan en un recinto húmedo, o en un* 
habitación donde las muestras se llevan 
a la temperatura proscripta, después del 
armado de aquellas partes que fueron 
eventualmente retiradas. 

1G — RESISTENCIA DE AISLACTON Y 
RIGIDEZ DIELÉCTRICA, CORRIENTH 
DE FUGA (FRIÓ) 

16.1 La resistencia de aislaeión y '.% 
rie,idc7, dieléctrica de los aparatos serán 
apropiados. La verificación se efectúa, 
para los aparatos calefactores;' median tu 
los ensayos especificados en M.2 y !G.<t 
y. para los aparatos con motor según 
los ensayos indicados en 16.3 y 1C.4. Es- 
tos ensayos se reallwui sobre el ap.v.rat« 
frió, no conectado al circuito de alimen- 
tación, inmediatamente después del en- 
sayo indicado 15.4 y en el recinto hú- 
medo o en la habitación en la que .a 
muestra haya alcanzado la temperatura 
proscripta. Los elementos que hubieran 
sido retirados del aparato volverán a 
colocarse, previamente, en el lunar qua 
les corresponda. En los párrafos K.3 y 
16.4. se entiende por "niasa" toda parto 
metálica accesible, ios ejes de manija», 
pulsadores, elementos análogos, y una 
hoja metálica aplicada sobre la super- 
ficie de todas la« partes accesible* d» 
material aislante; no comprende las par- 
tes metálicas no nccesiblos. 

«6.2 Ensayo de Corriente «I* Foca: 
una tensión de ensayo, de corriente con- 
tinua para los aparatos de e*t* natura- 
lesa solamente y de corriente alterna 
para todos los otros aparatos, ae aplica 
como se especifica cu los wnl/os \ y H 
de la labU del párrafo W.4, teniendo 1* 
hoja metálica dimensiones que no exce- 
dan 20 om. x 10 cm. t .deudo desplacada, 
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si es necesario, de manera que se ensa- 
yen todas Jad partes de ¡a superficie.' La 
tensión do ensayo ;s: 

1,06 veces Ja. tensión nominal o 1,06 
veces el límite superior de la sama no- 
mina! de tensiones para .os aparatas ae 
corriente continua solamente, aparatos 
monofásicos y aparatos trifásicos que 
pueden funcionar como monofásicos, si 
la tensión nominal o el límite superior 
de la gama de tensiones no excede de 
350 V. 

1.06 veces 3a tensión nominal o 1,06 
veces el límite superior- de la gama o- 

minai de tensiones dividida por \ f~3, 

para los otros aparatos. 

Se mide la corriente de fuga, 311 los 
5 s siguientes a la aplicación de la ten- 
sión tle ensayo. En ningún caso l& co- 
xrtente de fuga excédela loe valores si- 
guientes: 

— para los aitemtos de la clase 0, de 
la clase 01 y' de la daee III, 0.5 m A: 

— para loe aparatos portátiles de .'a 
clase I, 0,7s 1» A; 

— para los aparatos estacionarios de 
la claco I provistos de elementos 
calefactores desmontables o que 
pueden interrumpirse separadamen- 
te, 0,15 m A o 0,76 m A por ^W 
do potencia nominal para cada ele- 
mento o grupo de elementos, según 
d Tator mayor, con un máximo de 
S m A para el aparato completo; 

— para los otros aparatos estaciona- 
rios de la clase I, 0,75 m A o 0,75 
m A por kW de potencia nominal 
del aparato según el valor mayor, 
con un máximo de 5 m A; 



— para loe aparatos de ¡a clase I, 3.. l b 
m A. 

Entre cada i">lo de la fuente y las 
partes 'metálicas del aparato de ia clase 
II separadas de. ias partes oajo tención 
por una aislación funcional solamente, 
si la clasificación de acuerdo ' :on si gra- 
do de protección contra la humedad es: 

— ordinario, 5S m A; 

— distinto del ordinario, 3,5 ni A. 

I/Os valores anteriormente especifica- 
das se aplican: 

— Si el aparato jo tiene otro dispo- 
sitivo de comando que un corta- 
circuito térmico, un termostato iin 
posición de "abierto" j un regulador 
de energía sin posición :le "abierto"; 

— Si todos los dispositivos de coman- 
do ttenen una posición de "abierto" 
siendo la distancia de separación Je 
sus contactos no menor de 3 mm í, 
desconectando simultáneamente to- 
dos los polos. 

Sin embargo, para, los aparatos de la 
clase H. el valor de 0,¿¡5 ni A puede ser 
duplicado si todos los dispositivos de 
comando tienen una posición de "abier- 
to", siendo la distancia de separación 
de los contactos no menor de 3 mm y 
si se desconectan todos los polos simul- 
táneamente. 

16.3 Resistencia de Aislación: Se r.ilde 
la resistencia de aislación con una ten- 
sión continua de 500 V aproximadamen- 
te, después de aplicar ¡a tensión durante 
1 min, desconectando los elementos ca- 
lefactores si existen. 

La resistencia de aislación no debe ser 
menor que la indicada en la tabla si- 
fruiente: 



TABLA V 

RESISTENCIA DE AISLACIÓN 



Aislación a ensayar 



Resistencia de aislación 

¡MQ) 



Entre partes bajo tensión y masa: 

— en el caso de aislación funcional 

— en el caso de aislaeión reforzada 

Bitre partís bajo tensión y partes metálicas de 

aparatos de la clase FI que estén separadas de 
las partes bajo tensión por una aislación fun- 
cional solamente 

Entre partes metálicas de aparatos de la cíase n 
que están separadas de las partes bajo tensión 
por una aislación funcional solamente, y masa 



16. i Rigidez Dieléctrica; Inmediatamente después del ensayo indicado en 16.2, 
para .os aparatos calefactores, y luego del ensayo especificado en 16.3. para los 
aparatos con motor, se somete durante 1 min la aislación a una tensión alterna, 
pran remonte -inusoidai, de frecuencia 50 Hz o- 60 Hz. El valor de la tensión de 
íosnytt y los puntos de aplicación se indican en la tabla siguiente: 



* Un ensayo a 1.000 V durante 1 min o un ensayo ei.-.TUva.Vi'ite pu;t¡Q ¡tce^rsvsc 
como un ensayo de :aJr.ca;;on en lugar cíe .m- ^±r.y, txe, ;ipo s 1 ¿SO V. 
El ensayo entre Jarte* oaio reDiijn de poianci:.t.(-. Jiíeict'vcs scio >j- ::ec:iía 

cuantío >uader. realiza rie ias üOirrmií.xioties 3K<:$*S:a¿ yn diñar e¡ a ¿ardía, 

SI valor enere paréntesis Se aplica a .os aparaos üv .11 u-ttüc o. ífii enssy.oT^ 
entre el punte di- conexión de ua arrollamiento v úíi ■.■.«pat-itur y uih.-j. 3 j'as*^ 
panes metálicas se eieetua ¿clámente douae i» ¡i>s.m;on se soiii.vi-.t r, la, 
tensión cíe resonancia en ,as condiciones iwrir.a.ft >c íuncionaiiiiwio. Las 
demás narres se -lesconectan y s. capacitor se poue ín oirtucircmuj, El en- 
saye no se efectúa entre ¿os contactos cíe :Os in:'j.\i-i¡;>Uvt.i con peonería uíc- 
tuncia de apertura de contactos de ; os termostatos, de ios limitadores de 
temperatura y de jos dispositivos análogos 111 =oojp el airiarriienR nc capa- 
citores conectados entre >artes bajo tensión üe po.-andi.tíes diferente*. 

Al comienzo del ensayo, la tensión aplicada no cjío2 Hí'&rcpa.sar la mitad del 
valor indicado, después s aumenta rápidamente ai v^ior tiua*. 

Durante e] ensayo, no se producirá 111 contorneo m uevíovacjón. 

En caso de duda, ?. ensayo ae rigidez dieléctrica se eíeutua también para jos 
aparatos caielactores. sobre la aislación suplementaria y ¿elorsada desuues óel 
ensayo de impacto especificado en 21 y. para los aparatos con motor, desiatés del 
ensayo de duración. 



indicado en 18. 2, Se debe tener cuidado 
de aplicar Ja hoja metálica tle manera que 
no se produzca ningún contorneo sobre 
los bordes de la aislaciün. Bu .js apáralos 
de la cíase XI que tengan a 13 vea una 
aislación reforzada y una doble, aislación, 
se tiene cuidado de que la tensión apli- 
cada a la aislación reforzada .ic produzca 
esfuerzos demasiado eievadjs en ia ais- 
lación funcional o suplementaria. Duran- 
te ei ensayo de ios revestimier:ur>s ais, an- 
tes, la hoja metálica puede estai apoyada 
contra ia aislación mediante tu.' saco de 
arena de dimensiones tales que >a presión 
sea aproximadamente 0,5 N;ciiú'. El en- 
sayo puede limitarse a iugares donde se 
presume oue la aislación es mas débil, por 
ejemplo en Jos lugares donde se encuen- 
tran oajo la aislación aristas vías meta- 
Hcas Sí es posible, los revés tira temos ais- 
lantes se ensayan separadamente. 
17 — PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRECARGAS 

17.1 Los aparatos distintos :1k ¡a ctasa 
III, que tienen partes alimentadas con 
muy baja tensión de seguridad deoen 
construirse de modo que, en ca"-;o de cor- 
tocircuito, no se produzca ninguna tem- 
peratura excesiva en los transformadores 
o en los circuitos con muy baja tensión 
de seguridad. La verificación consiste en 
aplicar el cortocircuito a la sobrecarga 
más desfavorable que pueda croducirsa 
en uso normal, estando el aparate alimen- 
tado con 1,06 ó 094 veces ¡a , i no- 
minal y siendo aplicable el vaior más 
desfavorable. Los conductores dei circui- 
to de muy baja tensión de seguridad, no 
deoen alcanzar temperaturas -que sobre- 
pasen 15? C a los valores dados en 11. 



TACLA VII 

TIEMPO DE FUNCIONAMI 



Para les transí ormn dores, se aplican las. 
temperaturas de jOü arrollamleticos pres- 
criptos en ej ensayo de funcionamiento 
anormal en 30.1!. 

18 — DURACIÓN 

18.1 Los apáralos deben construirse d^ 
manera que en uso normai prolongado >-J^t 
se produzca defecto eléctrico o mecánico: 
que comprometa c¡ cumplimiento con Ja 
presente norma. Las aislarionvs no sa- 
dañarán y .05 contactos y eoüw.'.iones no 

se aflojarán como resultado de calenta- 
mientos, vibraciones, etc. Los ilisprv.uvos 
de protección contra las sübr'jr^ii-gas no 
actuarán en i&s condicionas suu males do 
funcionamiento. 

18.1.1 Para los aparatos con motor, la 
verificación se t-fc-tua según ¡iss ensayos. 
de 18.2 y iS.G y por los ensayos suple- 
mentarios de IB. 3 y 18.5 que ieu.11 apli- 
ca bies. 

18.1.2 Para ios aparatos calefactores,, 
la verificación su efectúa por ins ensayos 
descrtptos en los requisitos pa<'í.ici¿lares. 

18.2 El aparato se pone en. funciona- 
miento con ia COTgji normal' v con una 
tensión igual a 3,1 veces la' tensión no- 
mina!, durante «n tiempo Igual ai indica- 
do en la tabla VII descontando para ^os, 
aparatos sin ck memos calefactor incor- 
porados, el t*?nspo correspondiente a los 
ensayos indicados en 11 y 13 y para los 
aparatos con los elementos calefactores 
incorporados, el tiempo correspondíentei 
a ios ensayos indicados en 12. Luego se 
hace funcionar al aparato con Ja carga 
normal y con uña tensión igual a 0,8 
veces ¡a tensión nominal duranoe ei tiem- 
po indicado en dicha tabla. 



..) 



TABLA V« 

TENSIONES DE ENSAYO 



Tipo de aparato 



.empo de funcionamiento 



Puntos de aplicación de la 
tensión de ensayo 



Tensión de ensayo CV) 



1. Entre partes bajo tensión y las par- 
■ tes de masa que están separadas de 

las partes bajo tensión por: 

— una aislación funcional solamente .. 

— una aislación reforzada 

2. Entre partes bajo tensión de "dife- 
rente polaridad 

3. Para las partes con doble aislación, 
entre par&es metálicas separadas' de 
las partes bajo tensión por una ais- 
dación funcional solamente, y 

•— partes bajo tensión „ 

— masa ' 

4. Entre las tapas o cubiertas metáli- 
cas revestidas interiormente dé ma-. 

-■ ■ terial airante y una hoja metálica-. 
sobre la superficie interior del reves- 
timiento, si la distancia entre las parr 
■ tes bajo tensión y estas tapas o cu-. 
blerta3 metálicas, medida a través del 
revestimiento, es menor a la disten T 
cíb en airo correspondiente especifi- 
cada en 33.1- , 

5. Entre una hoja metálica en contacto 
con las manijas, palances, botcsies o 
elementes análogos y sus ejes, si és- 
tos puestos bajo tensión en caso de 
defecto de Ja aislación 

6. Entre musa y una no ja m:.-;íli';a arrbr 
Hada alrededor del cable flexible de 
alimentación, en la parte interior de 
los agujeros o elementos pasantes y 
dispositivos de protección, dispositivos 
que impiden la tracción y torsión y 

' dispositivos añalejos o un vastago me- 
tál!2o del mismo divmetro que el ca- 
bio íle:;íb!e y que lo re r i ..^ace ...... 

Latre el punto de conexión de un arro- 
llamir-nto y un capacitor, si se pro-, 
duco una tensen de resmancla'U en- 
tre fote punto y un borne cualquiera 
para conductores sj; ternes, y: 

— Masa 

— Parten metalices repr,radís de las par-, 
tes bajo tensión por una- aislación 
funcional solamente ■ 



aparatos de 
■ clase tn 



la clase 



os dei 
se II \ 



Otros 

aparatos 



500 



500 



3.750 
1,250 



1.250 
2.5Ó0 



1.250 a 
3.750 

1.250' 



1.250 
2.-500 



2.500 



2.600 



1.2ÜIP 



Z0D (1,250) 



2,500 



1550 



:U 4. 1.0Ü0 



2U 4. 1.000 



Aparatos que tienen un tiempo total de fun- 
cionamiento estimado, menor de 15 h por año. 
Otros aparatos 



4í; 



Los aparatos para servicio cjnunuo se 
ponen en funcionamiento en itrma per- 
manente, o por un número determinado 
de períodos, siendo cada periodo mayor 
de 8 n. Para los aparatos de servicio tem- 
perarlo o intermitente, el periodo de tun- 
cionamiecto será igual al tiempo de fun- 
cionamiento si está limitado 9'jx la cons- 
trucción de! aparato; caso contrario di-. 
cho período será el estableciese 'en >ia 
normas particulares o en ¿as indicacio- 
nes dadas por el fabricante, ei que sea 
más desfavorable. 

Si el cftientamier.to de una p;'.rtc cual- 
quiera de un aparato para servicio tem- 
porario. e:;ccde al medido durante ei en- 
sayo indir-fíio en 11. se deben tomar pe- 
ríodos de r;-U23i o ;:,;.' 'icav.:p at.a vent.ls- 
cióu forzada. 

>'r,is I: La pjrte II ind.'C- 1 . les acirates 
que s? ccu:'í':ivii ¡,y.\~' íi.'.:/. n una dura- 
ción tote: de í'ur,'-iar.r"jiien|-.o estimado, 
menor de 13 ü trjr ~. ->. 

Noísi 2: El t:.:-.i;io ag fiuinicnamicnto 
espesiiicatlo-cs ei '■irr.nü í.'cV.l tít- marcha-, 

Eí-aía S: Si üi uiv^t:^ iiene varíes mo- 
tores, los tiempo 1 ! tle. iuneianarsiento es» 
peeifierdos í2 anjean por sopar-do a ca- . 
Cu motor. 

18.3 Los aparatos, excepto los do ser- 
vicio temperan,», to arroncen con ,a tar- 
día ncrirní, ¡10 tíz^3~ con. una tención 
isunl b l,i veces la tensión nominal y 50 , 
veces i'cn ;:r.n t?3ción igual a íj,85 vetes 
la triií-íón' nominej, s'endo el tiempo da 
cada p:--i'índo de alíwntación de por lo 
menos ia -r-""í el íl- To rr 'ar.'rio para 
obten si- Je v^-acidrd máxima e partir 
del wt'-.b pero no menor a 10 s. Se. 
prevé 1 r.K". -?r r ' , .2, p'uíado de iTMrcha un " 
intíu-tiilrv •í::-.ic.te a fin de -mpedir (m 
«¡rJen'.-j.til-- -■;■.> w-?:e- .iv« y per >c menes 
l.-uaJ. a D ve ""'a el p^.lcdf) t's slii^cr.t.-i - 
eión. i^rs aparatos • de servicio temporario 
es r.ri"í.n.ccn, en. las condiciones anterior- 
mente ¡*sp33¡íicadas, 50 tccss cen nna 
ter..^ir,íi igi:c-i a 0,85 vc-c^s la tensión no- 
miíat. 



18.4 Los a Curatos provistas de Un in- 
terruptor ci'L.UiiUco o de otro iMit'rruptor 
automático c* nrranque se arv.it'ea 10.000 
veces con ia c.irjía nomioai /. ion un» 
tensión :guai a 0,9 veces la Df.mtón no- 
minal siendo el ciclo de íurisi/aamlento 
el especificado en 18.3. Si es _. -cesarla 
se puede utilizar una ventilación! :or£aÉEt. 

18.5 Los aparatos provistos de corta»' 
circuitos térmicos con rcpos>c>.6a automá- 
tica se aumentan con una teuaion iTUai 
a 1.1 veces la tensión nomina., con ana 
carga que tMga función;,.': !v CMl?.circul«< 
te tPimicu. T"?ta cump'ir- 201) ersíes tía 
fujicionatr.fcr.to. 

18.ít ¡Durm:.r.- ¡es ons^.: r 33 cr»'-.; ¡.JíiccíiOa 
en. lü.2 y 16.3, 110 im!-:r>:':\-_r os clis- 
pr..l:i'.-i:j ;''.■■ ^'í't'.üL'lón c 
Di'^y-.cs ¡i; is :"i":'.vn 
a 10 <j el r.n.ir;.to (lebe 
siy^s 1 .-•;:;-; ;-; '-^'-.^s err '-. 
obitaute. es ¡limites de 
ai-NUt;íin a mi aO'.'i. ,(.■? 
mj-'.s, ñt T 'r. l*L'0;-s de '-.v. 
U?s y ücir'.i r¿ ■ ti'-ii 
no se n-íte :■: '.r\ ja -;e .>■. 
res dita cci~r. .-.■ - v t-. 
■ ufí'-'-.'.^iMnn. "i '. ¡«{'l. 
3,9 — ^UÍCOTO^V^ITEN 1 

1D.1 L03 r^.-.^loa <..« 
manera, rué -^ eviten j 
cendics. d^toricirp mcc:\n^o. i- 
eléctrico o ~kz ""-■', ?n ía nrs'JT.' 
resultado c 3 .j iüj. ^u^cic:;-^' :\*.'i 
o negligente. 

19.1.1 Par.» les L'p.írttos <":t (■ 
elemento calc-ÍV.utor la yovi^.i:a , .'ión 
efectúa en 1» forma sifiuicñt:; 

Para ira :•<: uvates con ale 'V 
factores coi >? edad es mrdJíi'.it 
mosfnto t;r ■■ -3 t.-y';!nan a í^.u 
utiÜ2rav-:(5 =i--t rr-'t-r 1 , o 0"~: 
capnciírr c¡v n r: c<\ .pr f- -vtj 
cortacivoi:':"; .'.'-: '■':'.•■ o to <í'-.. • ■ 
lego crcvv ,i -. : j ..a r -•""""- í' 1 " 
tactos dtl t?i',.;"it~t r v pr,r r' •' 
'i'üífiüo í-i'i 13.2 y,"¿L n fj. 
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ensayo de 19.3. seguido del ensayo en 
"19.4. 

Para los aparatos con elenv-mlos cale- 
factores de servicio temporario, por el 
ensayo en 19.2, y, si es necesario, el en- 
sayo cte 19.3 seguido del ensayo de 19. d. 

Para los otros aparatos con elemento? 
calefactores, por el ensayo de 19.2 y, 
6i en necesario, por el ensayo de 19.3. 
' Para los aparatos de la cia.se II, el 
ensayo Indicado en 19,4 se realiza so- 
bre todos los aparatos con termostato 
incorporado y otro dispositivo de control 
• térmico. 

SI en cualquiera de los ensayo»: actúa 
on cortacircuito térmico sin reposición 
automática, se produce la ruptura de un 
elemento calefactor o si la corriente c6 
Interrumpida antes que se alcance el es- 
tado de régimen, ei periodo de calenta- 
miento se considera terminado. Pero si 
;Ift interrupción se debe a la ruptura 
de un elemento calefactor o de una pw- 
"te intenciono (mente débil, el ensayo se 
repite sobre una segunda muestra. Am- 
bas muestrn» entonce» cumplirán con 1 a 
condición cspeniricod'a en 19.10. 
! La ruptura de un elemento calefactor 

• de una parte intenclonalmentc débil 
en la segunda muestra no constituye un 
'motivo de rectiaiio. 

• Las cortacircuitos fusibles, cortacircui- 
tos, relés de máxima in tenuidad o di*» 
'positivos análogos. Incorporados al apa- 
rato, pueden utilizarse para constituir la 
protección necesaria contra el riesgo de 
Incendio. 

SI más de una de lo» ensayos son apli- 
cable.'! a un mismo aparato, estos ensa- 
yo/i se efectúan sucesivamente. 

19.1.2 Lo* aparatos que tienen un mo- 
tor, eon objeto de la verificación si- 
guiente: 

Para las partes motores de un apa- 
rato, ' por lev ensayos especificados en 
1-9.7 a 19.11. según sean aplicables. 

Para los aparatos combinadas, lo* en- 
«ayos se efectúan, si es necesario para 
•btener las condiciones más severas, con 
la parte motora y calefactor* funclo- 
«tamlo simultáneamente, respectivamen- 
te a en tensión y a 1» potencia ahsor- 
, trida prescriptas. 

10 . 1 . 3 Si mtu de uno de Ion ensayos 
•e aplican *■ un mismo aparato, estos 
ensayo» se efectúan consecutivamente. 

19.1.4 El párrafo 19.10 se aplica a 
todnfi los aparatos. 

19.2 Las partes calefactoras de los 
aparatos se ensayan en las condiciones 
especificadas en 11.1 pero sin dtslpa- 
«tón adecuada de calor, con una fuente 
'de- alimentación tnl que la potencia 
absorbida sea ¡cual a 0,85 veces la po- 
nencia nominal. 

Si un cortacircuito térmico sin reposl- 
■ eión automá'ica funciona, o si la co- 
rriente e» interrumpida antes que ei es- 
tado de régimen sea alcanzado, el pe- 
Modo de funcionamiento se considera co- 
mo terminado, y el ensayo especificado 
•n 19,3 no se efectúa. 

81 no ocurre la Interrupción de la 
corriente, el upuruto e* desconectado deiJ- 



puéy q«e alcance el estado de régimen y 
entonces se deja enfriar aproximada- 
mente a la temperatura ambiente. £1 
aparato es sometido luego al ensayo 
especificado en 19.3. 

Para los \paratos de servicio tempo- 
rario, la duración del ensayo es Igual 
a la ilutación nominal de funcionamien- 
to. 

19.3 Se repite el ensayo especificado 
en 13.2, pero con una tensión de ali- 
mentación tal que la potencia absorbida 
sea Igual a 1.24 veces la potencia nomi- 
nal. 

En caso de duda, se efeetú» el ensayo 
con la tensión de alimentación más des- 
favorable comprendida entre los limi- 
tes especificados en 19.2 y 19.3. 

19.4 3e repite el ensayo especificado 
en 19.3, pero funcionando el aparato en 
las condiciones de una disipación ade- 
cuada de calor y todo dispositivo que 
limite la temperatura de acuerdo con 
11 cortoelreultado. 

SI el apaTato está provisto de vario» 
' termostatos o limitadores de tempera- 
tura, estos se cortocircultan sucesiva- 
mente. 

19.5 Se repite el ensayo especificado en 
19.3, pero .funcionando , el aparato en 
las condiciones de una .disipación ade- 
cuada de calor - hasta la obtención deí ' 
estado de régimen, sin tener en cuenta 
la, duración nominal de funcionamiento. 

Para - este enrayo los termostatos no ' 
se cortocircultan., - 

19.6 Reservado para el futuro. 

19.7 Para cada , uno de lo» ensayos es- 
pecificados en 19.7.1 a 19.1.4 se pone 
en funcionamiento el aparato iuiclal- 
menle frío. a. la tensión nominal o al 
valor limite superior de la gama de ten- 
siones. 

— durante 30 s para: 

• los aparatos portátiles 

• los apáralos que tienen un interrup- 
tor que se mantiene cerrado con la 
mano 

• los aparatos que se transportan 'con. 
tinuamente con la mano 

— durante 5 min, o si un interruptor 
cronométrico termina el funciona- 
miento, durante el periodo máximo 
del 'ntenuplor . crouométrlco para 
los otros aparatos que: 

• no se destinan a utilizarse sin con- 
trol 

• no tienen motor comandado a dis- 
tancia o de arranque automático 

— Todos el tiempo necesario para ob- 
tener el estado de régimen o si el 
interruptor cronométrico termina el 
funcionamiento durante el máximo 
periodo de interruptor cronométri- 
co para los otros aparatos. 

La temperatura de loa arrollamientos 
se determina, al final de Ion ensayos de 
período especificado o en el Instante en 
que funcionan los cortacircuitos fusi- 
bles, cortacircuitos térmicos, los disposi- 
tivos de protección de motores y ele- 
mentos análogos. 

No se excederán la* temperaturas de 
ios armllnmlenUNt siguientes: 



TABLA VIII 

TEMPERATURA LIMITE 



Protección de los arrollamientos 



Temperatura límite- (?C) • 



Protección por impedancia propia 

Protección por dispositivo que funciona 
durante la primera liora. valor má- 
ximo 

Después de la primer hora, valor má- 
ximo 

Después de la primera hora, media arit- 
mética 

»— ■— — — ~- — — — — . — — — — ™__^__»__^^ 

19% 7.1 Protección de rotor bloqueado 
Las partes movibles serán bloquead», 
al el aparato: 

— Tiene partes «nóviles susceptibles de ■ 

trabarse; 
—Tiene motores cuyos momentos de 

arranque, a rotor bloqueado, es ia 

pequeño que ei momento a. pie a» 

carea; 

— Ti»-ñe motores que arrancan con la. 
mano; 

— Tiene- motores comandados a dis- 
tancia o arrancados, automáticamen- 
te: 

— Tiene motores susceptibles de fun- 
cionar de- manera continua sin con- 
trol. 

Nota 1: Si "ia. aparato tiene más de uu 
moti'r, sólo un motor a la vez se bloquea. 

19.7 2 Protección cié capacitor desctuiec. 
♦ario o corUchcuituao. 

Los aparatos que tienen- n 10 tures capa- 
elto.'-fí en el circuito de un. arrollamiento 
auxiliar se ponen eu funcionamiento- con 
^el rotor bloqueado: los capaciturett son 
desconectados o coitocircuitados uno ca- 
ída vez, según el caso más- favorable, a 
-átenos que el aparato no se destine a uti- 
iiaar sin control permanente y que el mo- 
tor esté provisto de un capacitor confor- 
me a te Publicación 26» de la IOC (ver 
párrafo 24,1 V 
T -a duración del funcionamiento seespe- 
: a en 19. 1. 




Nota 1: Se- especifica bloquear el rotor 
porque en ciertos motores el capacitor no 
podría arrancar y se obtendrfu resultados 
diverso». 

Nota 2: Las otras prescripciones coa- 
cernientes a- los capacitores y que justifi- 
can su exclusión de este ensayo están en 
estudio. 

19.7.3' Los 'aparatos que tienen motor- 
rea ■ trifásicos se? ponen en íuncionomien- 
to- cotv la carga normal, con una fase- des- 
conectada.' La duración de funcionamien- 
to se especifica en 19.7. 

19.8 PROTECCIÓN CONTRA EL 
FUNCIONAMIENTO EN 
SOBRECARGA. 

La protección contra sobrecarga- en 
funcionamiento de los motores se 
verifica si estos motores: 

1) Se comando, a distancia o se 
arrancan automáticamente; 

Z) Son susceptibles de ponerse en 
funcionamiento de forma perma- 
nente sin control. 
Para operación del aparato en las con- 
diciones de carca norma! y tención no- 
minal o al limite superior de ia gama 
nominal de tensiones, hasta 'la obtención 
del estado de régimen 1 ver párrafo 11). 

La carga ea entonces • aumentada de 
manera que la corriente sea incrementada 
en escalone* apropiados, manteniéndose 
la fuente d» tensión a su valor inicial. 



Cuando se alcanza el estado de régimen, 
la carga se aumenta por escalones pro- 
gresivos apropiadas hasta que el dispo- 
sitivo de protección contra sobrecargas 
opera. 

La temperatura de los arrollamientos de 
un motor se determina durante oada pe- 
riodo de régimen y el valor más elevado 
no debe ser mayor de: 

140» C para aislación do la clase A; 
155^ C para aislación de la clase E: 
165? C para aislación de la clase B. 
Nota: SI la carga no se puede variar 
en escalones apropiados en el aparato, se- 
rá necesario remover el motor del aparato 
y realizar el ensayo para determinar la 
temperatura de los arrollamientos del 
motor. 

19.9 LOS APARATOS PARA SERVICIO 
TEMPORARIO O INTERMITENTE 
DISTINTOS QUE: 

— Los aparatos portátiles; 

— Los aparatos cuyo interruptor de- 
be mantenerse con la mano; 

— Los aparatos que se tomen conti- 
nuamente con la mano; 



"...^:,-.,.„-;- V. ""-"«- : 

•-— • Los aparatos provistos de- un in,-» A 
terruptor cronométrico;.^' '-':-'. -.,'v 
deber» resistir los efectos de 'un.'íunclCMÍ. i 
muñiente- continuo. i ." ,r * . ■ v-'v. 

La verificación se efectúa haciendo fun- ■ ; 
clonar el aparato con la carga normal y, *■'. 
con la tensión nominal al limite superior; 
déla gama de tensiones nominales hasta 
obtener el' estado de régimen' o' hasta qir? 
el cortacircuito térmico opere:' La tem*. 
peratura de los arrollamientos-de un mos 
tor se determina cuando se obtiene el ea-. 
todo de régimen o- inmediatamente- ante* 
del funcionamiento del cortacircuito.' y 
no deben exceder de los valores especi* 
licados en 19.8. ' 

19.10 Durante los ensayos indicados en 
19.2 a 19.7 y 19.9, el aparato' no emitirá 
, Humos ni proyectará partes metálicas fun-, 
didas, gases inflamables o nocivos en can- 
tidades que puedan presentar peligro, laa 
cubiertas no se deformarán; de forma 
que comprometa el cumplimiento con' ia 
presente norma y el calentamiento na 
debe exceder de los valores indicados ev 
la tabla, siguiente; 



TABLA IX 

CALENTAMIENTO 


■ .'.'■'.''•' 


'Partes 


Sobre', temperatura 
r. (?"C)" " 


Paredes, cielo raso- y piso de la esquina de ensayo-* 
Cable de alimentación •■ ' "■ '■'■""■ " <■' "■'• 
Aislación reforzada y suplementaria distinta de los 
materiales termoplásticos: 1,5 veces los valores indi- 
cados en la tabla del párrafo 11 


--. ■ •- ■ " < ■- ••••■ .. n 
150 



* Para los aparatos con motor que no 
tienen elementos calefactores. ■ las me- 
diciones de las temperaturas no son 
normalmente efectuadas. 
Después de los ensayos, la . aislacióu 
entre las partes bajo tensión y la masa 
del aparato excluyendo la clase III, des- 
pués del enfriamiento hasta que alcance 
aproximadamente la temperatura ambien- 
te, deberá resistir un ensayo de rigidez 
dieléctrica como se especifica en 16.4, 
siendo la tensión de ensayo: 

1.000 'V para aislado» funcional; 
. 2.750* V para la aislación suplementaria; 

3:750 V para la aislación reforzada. 

Para la aislación reforzada o suplemen- 
taria de materiales termoplásticos, el en- 
sayo de presión a bolilla especificado* en 
30.1 se realiza a la temperatura medida 
durante esos ensayos incrementadas en 
25' C. 

Pava- los aparatos que se sumergen en un 
liquido conductor o que contienen un 
liquido conductor en uso. normal, la mues- 
tra es, según el caso, sumergida en- agua, 
o llenuda con agua, durante 24 h antee 
d« la realización del ensayo de rigidez die- 
léctrica. La prueba indicada en 15.4 no 
se efectúa antes de este ensayó dieléctrico. 

Los aparatos que tienen motores serie 
se alimentan con una tensión igual a 1,3 
veces la tensión nominal, durante 1 mi- 
nuto-, con ia. carga más baja posible. 

Después del ensayo, los arrollamientos 
y las conexiones no deben aflojarse y el 
aparato no deberá ser peligroso. 
20. ESTABILIDAD Y PELIGROS 
MECÁNICOS. 

20.1 Las aparatos destinados a utilizar- 
se sobre una- superficie tal como el suelo 
o mía mesa, tendrán una estabilidad su- 
ficiente. L% verificación se efectúa por el 
ensayo siguiente; los aparatos provistos 
coa una* base de conector se equipan- de 
una. ficha y un. cable flexible apropiada 
El aparato se sitúa, desconectando el 
motor, en cualquier posición normal de 
empleo sobre un piano inclinado 10» 
respecto- al horizontal, el cable descansa 
6obre el plano inclinado en la posición 
máfr desfavorable. Sin .embargo, si el 
aparato es. tal que, descansando sobre 
un plano horizontal, una parte del mis- 
mo, que no esté normalmente en con- 
tacto- con la. superficie de- soporte, puede 
tocar el plana- horizontal cuando se ' in- 
clina el aparato- un ángulo- de 10*, se 
sitúa el aparato, sobre- un- soporte hori- 
zontal y se- inclina 10» en. la dirección 
mas desfavorable. Los aparatos que 
tienen- una ' puerta se ensayan con ' ésta 
abierta e- cemada," según' la condición 

.más.- desfavorable!' f ' ' 
"Los- •' aparatos 1 - destinado* a contener 
liquido* depositados por el usuario; en 
utilización normal se- erwayan vacías o- 
lleno». según- ei'- resultado más desfavo- 
rable. El aparato no debe volcarle. Par» 
los aparatos calefactores, se repite el en- 
sayo: siendo- el - , anuido' de inclinación 15*. 
Si un aparato- calefactor o combinado 
gira en una o más. posiciones, cste.se 
somete- al" eivayo' indicado en 11..1 en 
todas estas posiciones de giro. Durante 
el ensayo, el calentamiento, no excederá 
de los valores especificados en 19.fi. EU 
ensayo sobre el sonarte'- horlnontn] puede- 
ser, necearlo, ñor eVinnlo para l'is apa- 
ratos-equipados con ruedas, rodillos .0- 
patas.: 

20.2 Las nni'tes móvjips- de los aoar-a-' 
tos con-, motor., deben disnom-ií-e o en- 
cerrarse de- manera oue etius- normal 
esté a.«e'*-jrada, siem>w-e que wa rom»»- 
tibien con: ei' Uso v- trabajo -del abarato, 

■ una. protección -aprooisda de' las rier!<o- 
nas contra los accidentes. L*s evWertas 
de" protección, los dldnosltivos de suarda 
y -loa' elemento», 'análogos, .deben tener 



una resistencia mecánica suficiente. So- 
lo podrán quitarse con la ayuda de un* 
herramienta, excepto que su separación. 
sea necesaria en uso normal. Los corta-. 
circuitos térmicos con reposicióti automá- 
tica y relés de máxima corriente no se 
incoi-poran al aparato si su cierre re- 
pentino puede ser causa de peligro. La 
verificación se efectúa por examen. Poe 
el ensayo especificado en 21 y por wm 
ensayo con mi dedo de prueba análoga 
al indicado en la figura L pero que 
tiene un tope circular de 50 mm de 
diámetro en lugar del tope no circular. 
En el caso dé aparatos provistos d* 
dispositivos móviles tales como tensor** 
de correas, el ensayo con el dedo de 
prueba se efectúa con estos dispositivos, 
regulados en la posición más. desfavor mí 
ble tic su gama de regulaciones. Si fuesai; 
necesario se quitan las correas. No debaj; 
ser posible tocar la parte' móviles peit-' 
grosas con el dedo de prueba. Coma 
ejemplos de aparato» para los que unai 
protección completa es prácticamente 
irrealizable, se pueden citar:- máquinaai 
de coser, batidoras y secadores de ropav 
Como ejemplos de aparatos en los que 
los cortacircuitos fusibles eon reposición^ 
automáUca y los relés de máxima oomj 
í-riente pueden ser causa de peligro, pu** 
den citarse: batidoras y secadores d« 
ropa. 

21. RESISTENCIA MECÁNICA 

21.1 Los aparatos tendrán una reste-* 
Icncia mecánica adecuada y se coiióf 
truirán de forma que resistan los es- 
fuerzos mecánicos que pueden produ^< 
clise en uso normal. La verificación, 
consiete en aplicar golpes a la muestra 
de ensayo por medio- del aparato da- 
Impacto a resorte indicado en, figura W, 
Et aparato consta de tres partes prin- 
cipales r el* cuerpo, el elemento de choque 
y- el cono de dispaco, armado por uní 
resorte. El cuerpo comprende. la eubter« 
ta. la guia dei elemento de choque, el' 
mecanismo de enganche y todas las par- 
tes rígidamente fijadas. La masa de esta 
conjunto es de 1.250 g. El elemento d* 
choque comprende la cabeza de mar- 
tillo, el eje del martillo- r- el pulsado» 
de rearme. La- masa de este conjunto ea 
de 250 g. La cabeza del martillo Mea* 
una. forma semlesfécica, de 10 mm <M 
radio, y.es. de poliamld* de» una dureza» 
aakwnlL.-R. .100: esté. - fijadas al e je det 
mot- tillo-, de manera que la.distancla en- . 
tre .su > extremidad, je el' plano - de la* 
caca frontal del cono- sea de 24 mu» 
cuando, ei elemento* de- choque ea cok 
Kanebadot El cono- tiene una- masa d» 
60 g: -f et resorte del. cono- es tal qu« 
ejerce una fuerza de 20' K cuando laa 
mordazas- de^ enganche están en al punto! 
de liberar el elemente de choque. Oj 
resorte de la pierav está regulado de 
manera que el producto- de la oompRM 
sión en milímetro»^ por la fuerza ejer-< 
cida enuiewtons; sea iguar a 1.000. alenda 
-lai compresión, de- unos- "20 mm. Para es- 
tai-resnlaetónJ ln energía de-impacto es da 
0;5 Nm ■■■-*-_: 0106 -Ntíi. 1 " ' '■- 

Los- -resorte»; del mecanismo tfe en< 
Ranche esteini íesuiados de manera qu* 
ejerzatv una prasión suficiente para marv- 
tener- las mordazas en. lo. posición de en- 
ganche. El apai-Rto ite arma tirando del 
pul?adoi- de -rearme- hasta que las-mor- 
dn-Miñ de ensanche alcancen las mues- 
ca? riel eje del martillo: ■"•w"- golpes se 
provocan, aplicando ' el cono contra la 
-muestra sicuiente una' dirección perpen- 
dicular a la suixírncle en el punto d* 
ensayar Se- aumenta la presión lenta- 
mente de manera que el cono retroceda 
hasta que- esté 1 en. contacto' con las va- 
rillas de disparo .que -se desplanan en- 
tonce* jj hacen- funcionar el '-"mecaniam»» 
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de enganche, el cual libera el elemento 
de choque. La mucsU'a «¡o apoya rígida- 
mente y .se aplican tres golpes en cacta 
punto débil de su cubierta. Si lucia 
nectario se aplican golpes a las mani- 
jas, pulsadores y elementos análogos y 
u las lámparas de señalización y a sus 
Lapas, pero solamente si estos dos úl- 
timas elementos resaltan de ia cubierta 
más do 10 mm o si su superficie es ma- 
yor de 4 cm2. Las lámparas situadas en 
»:1 interior del aparato y sus tapas solo 
.-■e ensayan si es probable que se dañen 
en uso normal. Después del ensayo, la 
imicstra no debe presentar ningún de- 
terioro que esté contraindicado en los 
presentes requisitos. Particularmente, las 
partes activas no deberán resultar acce- 
sibles, tic manera que cause el incumpli- 
miento de los requisitos indicados en 
8.1, 15.1. 15.2 y 29.1. 

En caso do duda, la aislación reforza- 
da o suplementaria se somete al ensayo 
do ri?;ldcn dieléctrica indicado en 16.3. 
Será, admisible un deterioro de la pin- 
tura y pequeños abonamientos que no 
disminuyen las longitudes do contorneo 
o las distancias en airo por debajo de 
los valores Indicados en 29 y, también 
terán admisibles pequeñas grietas que no 
afecten la protección contra los choques 
eléctricos ni la protección contra la hu- 



medad, así como fisuras no perceptibles 
a simple vista en las .superficies en ma- 
teriales moldeados, en fibras reforza- 
das y otros materiales análogos. Si una 
cubierta decorativa j-jcubro a otra in- 
ferior, n j .se tendrán en cuenta ios agrie- 
tamientos do aquella si la aiitcuor sa- 
tisface el ensayo después de quitada la 
primera. 

21.2 Los prensacstopas de tornillo y 
los resaltos en la entrada para conduc- 
ción, deben tener una resistencia mecá- 
nica adecuada. La verificación consiste 
en efectuar el cni.-v.-o indicado en 21.3 
para los pronsar.siop.-is do tornillo y el 
ensayo 21.4 para los resaltos en las en- 
tradas para conducción de diámetros 
nominales de 16 mm y 19 mm. Después 
de ¡os ensayos, los prensacstopas. las 
cubiertas y las entradas para conduc- 
ción, no deben presentar ciclomiacioncs 
o deterioros apreciablcs. Se provee al 
prensacstopas de una espiga metálica ci- 
lindrica cuyo diámetro es iRiial al diá- 
metro interior de un anillo de estan- 
quidad, aproximado en milímetros al 
inmediatamente inferior. A continuación 
so aprieta el prcnsacstopa« con la ayuda 
de una llave apropiada ejerciendo du- 
rante 1 min. la fuerza cu la tabla si- 
guiente con un brazo de palanca de 
25 cm. 



TABLA X 

FUERZA 



Diámetro de la espiga de ensayo (mm) 



d -.£ 20 
d>20 




Fuerza 
(N) 



Prensacstopas do 
material moldeado 



20 
30 



21.4 Se mantiene el aparato sólida- 
mente uobre un apoyo, de manera que 
el eje de entrada para la conducción 
esté r.Ttical. Se utiliza un dispositivo do 
ensayo, similar al representado en la fi- 
gura 11, aplicando un peso de 250 g so- 
bre el resalte de la manera indicada en 
la figura y so deje caer 10 veces sobre 
el dispositivo de ensayo, desde una al- 
tura da 15 cm. 

22. CONSTRUCCIÓN 

22.1 La clarificación de aparatos se- 
gún su gracio ' de protección contra ios 
aloques eléctricos está dado en los re- 
quisitos particulares. 

22.2 Los aparatas estarán construidos 
de manna que funcionen en codas ;as 
lwsicioncs que se puedan presentar en 
uso normal. La verificación consiste ;'ii 
Comprobar que el aparato funcione jo- 

', rrcetaiiiLiHc en todas ns pjsiciuncs ^ue 
«iiijren de ui posición nu¡ m,u ele empl;o 
cu un ángulo que no exceua ele o". Sola- 
mente se efectuará este ensayo cu caso 
lie duda. 

22.3 Los aparatos móviles estaran cons- 
truidos de manera que sa evite ja posioi- 
lidad de que los abjetos colócanos soorc 
la mesa o piso puedan afectar su seguri- 
dad penetrando en los mismos. Todas 
¡as partes bajo tensión estarán al menos 

■' aun. do la superíicij soporte, medida 
" vcrticalmente a través de cualquier aber- 
tura. La verificación se efectúa por exa- 
' men y por las mediciones. Se considera 
■ que satisfacen el requisito de este parra- 
rlo: los aparatos provistos de patas, si 
estos tienen una altura de al menos 10 
milímetros, en los aparatos destinados a 
colocarse sobre una mesa, o 20 mm. jn 
los destinados a colocarse sobre el piso. 

22.4 Los aparatos previstos para ser 
Adaptados a diferentes tensiones estarán 
'construido» de manera que no baya ries- 
go de que se produzca una modificación 
accidental de la regulación. La verifi- 
cación 6e efectúa por un ensayo manual. 

22.5. Los aparatos estarán construidos 
de manera que nó haya riesgo de que se 
produzca una modificación accidental de 
la regulación de los termostatos o de 
otros dispositivos. La verificación ,«e 
efectúa por ensayo manual. ! 

22.6 Aparatos para calentamientos de 
líquidos o con motor que causen indebida 
.vibración en el toma corriente no estarán 

8 revistos con ping que tengan que ín- 
roducirse en tomas corrientes. Los apa- 
ratos provistos de espigas destinadas a in- 
troducirse en un toma corriente, no ejer- 
cerán esfuerzos exagerados sobre éstos. 
La verificación consiste en introducir el 
aparato, en las condiciones normales de 
empico, en un toma corriente sin con- 
tacto de tierra, el toma corriente debe 
poder girar alrededor de un eje horizon- 
tal que pase por los ejes de los tubos 
tic contacto, a una distancia do Imm 
por detrás de la superficie de sujeción de 
este toma corriente, El par de torsión su- 
plementario que debe aplicarse al toma 
corriente, para mantener la superficie de 
sujeción en el plano vertical, no debe ser 
superior a 0,25 Nm. 

22.7 Los elementos que aseguran el 
•rado requerido do protección contra la 
numedad no podran quitarse sin la ayuda 
* una herramienta. La verificación te 
Wectua por un ensayo manual. 

92.» Los aparatos se construirán de 



forma que !a ráslación eléctrica no pueda 
ser afectada por w agua que se conden- 
se en las paredes frías o por líquidos 
provenientes de fuga de depósitos, tubos 
o elementas aná-cos que son parte del 
aparato. Además, la ablación eléctrica 
de los aparatos de la clase II no dcao 
ser afectada ni siquiera en el caso ac 
rotura de un tubo o desperfecto do una 
junta de estanqueiclad. La verificación 
«*c efectúa por examcu. 

22.9 Las manijas, ootones, palancas y 
componentes similares estarán sujetos de 
manera que no se sueltan en uso normal. 
Si estos elementos se utilizan para indi- 
car la posición de los interruptores o 
componentes similares, no deberán poder 
ser montados en una posición incorrecta. 
La verificación consiste en un examen, 
un ensayo, manual y en probar a quitar 
la« manijas; ' picones o palancas por ta 
aplicación, durante 1 min. de una tuerza 
axial. Si ia forma de estas componentes 
e.s tal que no iiay 'losibilidad rlc ejer- 
cer un esfuerzo de tracción axial en jso 
normal, la fuerza es de: 

15 JJ en ci ca¿o cíe componentes de 

maniobra que pertenecen a comentos 

de la parle eléctrica. 

SO N en los otros ¿-.«sos. 
Sí ia forma e.s tal que nay probabilidad 
de ejercer un esfuerza do tracción axial 
en uso normal: 

30 N en el caso do componentes da 

maniobra que pen coceen a elemento.'» 

de Ja parte eléctrica 

50 N en las otros casos. 
Los materiales de relleno o similares 
se pueden considerar como no convenicn- 
les para evitar el desajuste. 

22.10 Las elementos cuya sustitución 
puede ser necesaria, como interruptores 
capacitores, estarán fijados de manera 
adecuada. La verificación se efectúa por 
examen. No se admite la fijación sola- 
mente por soldadura de conexión, ex- 
cepto para resistores, capacitores, induc- 
tancias o componentes similares do oe- 
queñas dimensiones y siempre que pue- 
dan ser fijados üe manera adecuada por 
sus propios dispositivos de conexión. 3o 
admito la fijación por remaches. 

■22.11 Los dispositivos para la sujeción 
de cables flexibles o coi-dones scráu li- 
sos y perfectamente redondos. Las po- 
leas de guia para cables no deben pro- 
vocar la abrasión excesiva de la envoltu- 
ra del cable, ni otros daños a ésta, oi 
la ruptura de los conductores, ni el uso 
exagerado de los contactos fijos v móvi- 
les. El cable do alimentación se des- 
enrolla en una longitud de 75 cm o más 
y se enrolla automáticamente 6.000 veces 
sobre la polca. Se enrolla en la direc- 
ción que provoque la mayor abrasión del 
cable. El cabio debe extenderse a la di- 
rección prácticamente perpendicular a la 
de salida del aparato. Luego se somete 
durante 1 min. a un ensayo de vlgldoz 
dieléctrica con una tensión de 1.000 V. 
Ia verificación se efectúa por examen y 
por mediciones. 

29.12 Los materiales de combustión 
rápida, como el celuloide, no deben utl-' 
Usarse en la construcción de los -.para- 
tos. Ut verificación se efectúa por exa- 
^? m y'.* 1 . *• necesario, por un ensayo 
de combustión. 

23.13 Madera, algodón, seda, papel y 
los materiales fibrosos o higroscópicos si- 
Bfflaiw, no s« otDJsarán como aislantes, 



excepto si enlán impregnados. Un mate- 
rial aislante se considera impregnado si 
el aislante api-optado llena los "intersti- 
cios entre las fibras del mat?ri;il. 

Nena: El ¡inii,.n'o se considera un ais- 
lante fibroso a ¡o., electos de ta ¡jrcseiv.c 
norma., 

Las correas ele arrastro no se conside- 
ran como que asesinan un aislamicnro 
eléctrico. Esta ;;rcscripción yue concier- 
ne a ins correas nc se aplica si 2Í cons- 
tructor del aparato utiliza para jstas m 
diseño especia: que emnina ?1 peligro Je 
un reemplazo inade-uido. La verificación 
-e eiectúa por examen. 

22.14 Las uparati.f. distintos de '.a clase 
IIí- que tienen partes para las cuaies 
la muy baja tensión de seguridad xaran- 
tiza el grado do protección necesar.o 
contra los choques eléctricos, deberán 
diseñarse de manera que la aislación ni- 
tro las partes alimentadas con tensión 
do seguridad y otras partes tetivas satis- 
fagaiv a las prcscrl liciones para ¡os apa- 
ratos de la clase II. Los requisita') ,-» en- 
sayas para la aislación entre partes ali- 
mentadas a muy baja tensión > otras 
partes activa; y. para la aislación entre 
el núcleo del transformador y otras par- 
tes metálicas, cstii. :-n estudio. La verifi- 
cación se efectúa por los ensayos corres- 
pondientes. 

22.15 La aislación reforzada solo se 
utilizará cuando no sea evidentemente 
posible realizar una Aislación funcional 
distinta d3 la suplementaria. La verifica- 
ción se efectúa por examen. 

Ñola; Los interruptores o conmutado- 
re- son ejemplos en los que se utiliza 
una atslación reforzada. 

22.16 Las partes de los aparatos de a 
clase n que constituyen una alslac'ón 
suplementaria o reforzada y que pueden 
ser olvidadas al volver a armar ü apara- 
to después de la rutina de servicio, esta- 
rán: 

—fijados de forma que no puedan qui- 
tarse sin que sean dañados conside- 
rablemente: o 
—diseñados de forma que no puedan 
reemplazarse en una posición Inco- 
rrecta v que, si se omiten, el apáralo 
no pueda funcionar o quede eviden- 
temente incompleto. 
Sin embargo, se pueden utilizar vai- 
nas como aislación suplementaria de los 
conductores internos, si se mantienen en 
su posición correcta por ncdlos eficaces. 
La verificación se efectúa por examen y 
por un ensayo manual. La rutina de 
servicio comprende el reemplazo de ca- 
bles o cordones flexibles no desmon- 
tables, interrupt res y elementos simi- 
lares. Un revestimiento de una cubierta 
metálica de esmalte u otro material en 
forma de capa que puede quitarse fá- 
cilmente raspándola, no se considera que 
satisface a esta prescripción. Una vaina 
se considera fijada eficazmente si solo 
puede quitarse rompiéndola o cortándo- 
la, o si está fijada en sus dos extremos. 

22.17 En il interior del aparato, la 
envoltura de un cable flexible se utili- 
zará como aislación suplementaria cuan- 
do no esté sometido a esfuerzos mccánl- 
ntcos o térmicos excesivos, y si sus pro- 
piedades aislantes no son menores que 
lns cs'ioc.iCicadas en la publicación 227 
de la IEC y la publicación IEC 215. La 
verificación «" efectúa ñor examen y. si 
es necesario, por los ensayos de las nor- 
ma.-; inficionadas. 

22. IB En los aparatos clase II cual- 
quier abertura mayor de 0.3 mm de an- 
cho del conjunto en la aislación suple- 
mentaria no coincidirá con ninguna 
abertura similar en la aislación funcio- 
nal; y tal abertura en una aislación re- 
forzada no permitirá el acceso directo a 
las partes activas. La "orificación se 
efectuará por examen y por mediciones. 

22.19 Los aparatos de la clase n se 
diseñarán de manera que las longitudes 
de contorneo y las distancias en aire 
sobre una aislación suplementaria o re- 
forzada no pueden deducirse por debajo 
de los valores especificados en 29.1. Se 
construirán de manera que si se aflojan 
o sueltan alambres, tornillos, tuercas, 
arandelas . resortes o piezas similares, no 
puedan colocarse es una posición tal que 
las longitudes de contorneo las distancias 
en aire en la aislación suplementaria o 
reforzada queden reducidas en mas de 
un 50% del valor especificado en 29.1. 
La verificación se efectúa por examen, 
por mediaciones y por ensayos manual. 
Para la aplicación de esta prescripción: 

— Se admite que dos fijaciones Inde- 
pendientes no se suelten simultánea- 
mente; 

— Las partes fijadas por medio de 
tuercas o tornillos y con arandelas de 
fijación se consideran que no pueden 
aflojarse, siempre que no sea necesario 
retirar estas tuercas o tornillos duran- 
te el cambio del cable flexible de att- 
mentación o en otras rutinas de servi- 
cio; 

'—Los portaescoblllas que satisfacen las 
prescripciones de 22.22 se consideran que 
no son suceptibles de aflojarse: 

— los cables con conexiones soldados no 
se consideran suficientemente fijos, ex- 
cepto que se sujeten en la proximidad 
del extremo soldado, independientemente 
de la soldadura; 



— Los c:b'e.s enneciados a bornes no 
se con-:i>Jt-i-«H suficienie.nente fijos, ex- 
cepto ove ?e provea ;:na fijación i'.iple*. 
mentaría en la proximidad dci borne, 
cst.as fijaciones suplementaria -n e. ca- 
so de cr.b'e.s. cK:0c uj'iscar a la cubterta 
aislante y no solo al auna; 

— los conductores rígidos de joquena 
longitud no se con-ideran susc inbles 
de soltarse de un boaie. si perm necen 
en su posición cuando se afloja el tor- 
nillo del borne. 

22.20 La aislación -eío-zada y suple- 
mentaria se diseñarán o protegerán do 
manera que no sean susceptibles rie ser 
afectadas por contaminación, o por el 
polvo producido por el desgaste • c las 
partes Internas de' apnralo. hasta el pun. 
to que las longitudes de contorneo y las 
distancias en aire queden red-'cidis por 
debajo de ios valores especificados en 
29.1. No se utilizarán como aislación 
suplementaria o reforzada los materia- 
les cerámicos livianamente slntcrizados 
y materiales cerámicos, asi come man- 
guitos aislantes solos. Los elementos dQ 
caucho natural o sintético utilizados co- 
mo aislación suplementaria en los apa- 
ratos de la oíase II, resistirán el enve- 
jecimiento y estarán dispuestos y dl- 
mensionados de manera que las longi- 
tudes de ¡ontornco no sean reducidas por 
debajo de los valore? especificados en. 
29.1, aunque se puedan producir ürietas. 
La verificación se efectúa por crúmen,. 
por mediciones y, para el caucho, por el 
ensayo siguiente: 

Las partes del caucho se envetecen 
en una atmósfera do oxigeno a nreslón. 
Las muestras se suspenden Ubi-mente 
en una bomba de oxigeno cuya capa-id^d 
útil sea por lo menos diez veces al vo-' 
lumen de la muestra. La bomba «e car- 
ga do oxigeno comercial que tenga una 
pureza del 97 % por lo meno». a un» 
presión de 210 N/cm» d= 7 N/cii. 

Las muestras so colocan en la bom- 
ba, a una temperatura de 70 »C r*= 1 *C. 
durante 4 d (96 h). Inmediatamente des- 
pués se retiran de la bomba y ?e dejan 
en reporo a la temperatura ambiente jr 
preterida de la luz del dia. durante 16 h 
por lo menos. Después t".el ensayo, las 
muestras se examinan y no. deben pre- 
sentar ninguna grieta visible a simple 
vista. En caso de d"da para otros ma- 
teriales distintos del caucho se pueden 
efectuar ensayos especiales. El empleo 
de la bomba de oxigeno presenta un 
cierto peligro sino se maneja con ore- 
caución. Se tomarán las medidas nece- 
sarias para evitar lo» riesgos de ex- 
plosión provenientes de una oxidación 
brusca. 

22.21 Los aparatos se construirán de 
manera que los conductores infernos, 
arrollamientos, colectores y componentes 
similares, y la aislación en gen°ra.. no 
sean expuestos a aceites, grasas, etc. a 
menos que por construcción nece-itaso 
una aislac'ón expuesta al aceite o grasa, 
como es ei caso de engranajes y com- 
ponentes similares, en cuyo caso el acei- 
te o la "rasa tendrán nropiedades nis- 
lanter adecuadas. La verificación se efec- 
túa por examen. 

22.22 No será posible tener aceso. sin 
la ayuda de una herramienta, a las esco- 
billas cuando estén bajo tensión. Los 
portaescoblllas del tipo ,ornlllo podrán 
enroscarse hasta un resalte o tooe. so- 
bro tres filetes completos como mínimo. 
Los portacscobillas aue mantienen las 
escobillas en su posición mediante un 
dispositivo de bloqueo, estarán diseñados 
de manera que dicho bloqueo no depen- 
da de la tensión del resorte do la es- 
cobilla, si un desajuste del disno'itivo 
de bloqueo puede poner en tensión laa 
partes metálicas accesibles. Los oortaesw 
cobillas del 4po a tornillo que son ac- 
cesibles desde el exterior del abarato 
serán de material aislante o estarán re- , 
cubiertos de éste y tendrán una -esis- 
tencia mecánica y eléct-lca suficiente* 
además no formarán salientes con rela- 
ción a la superficie exterior del apara- 
to. La ve-?ficación se efectúa por exa- 
men, por un ensayo manual y, para los 
portaescobilleu. del tipo tornillo que son 
accesibles desde el exterior < del aparato, 
por el ensayo indicado en- ül.l. 

22.23 Los dispositivos' de reducción de 
perturbaciones en radiodifusión v tele- 
visión se colocarán de manera que estén 
eficazmente protegidos Por. el aparato 
contra todo deterioro mecánico, cuando 
el aparato se encuentra "en su posición 
noi-mal de empleo. Lá' verificarión se 
efectúa por pxámén y por el enrayo in- 
dicado en 21 1. 

Estos dlsmrítivos de redocción pueden 
colocarse en ia cubierta del aparato, o 
en algún b-eco de los pparatr* u Hoza- 
dos normalmente sobre el su? o r una 
mesa/ ó fijados a una , pared. E« nece- 
sario, en el diseñó del aparato. d''T un 
espado suficiente para la ins a. -.clon 
de estos dispositivos. 

23.24 Debe ser efectlvair.n«f« evitado 
el conteptn sntr<? l«s part-» o lo t-nslón 
y la a';' ! '.'•" tf-^ic "--e er co- 
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examen y, si es necesario, por cusamos 

qUlliliCGa. 

22.23 Lar. manijas se construiría de 
matu-ra que sea improbable todo contacto 
acciernta! de la mano del usuario ron hu¡ 
pioles cuya CJlotitamicuto excede el valor 
permitido para dichas manijas que, en 
uso normal, son sostenidas durante cor- 
to? periodos. 

La verilie<r.iún se efectúa por examen 
y, si es Hrrfií-.'.ri^, por la determinación 
de calcntamu uto. 

22.26 Los cimientos calefactores no 
mribicrtos, pan los aparatos de la cia- 
so II y para, ios otros aparatos, los 
elementos calefactores no recublcrlos in. 
Cínra-sccnles rn uso normal drben so- 
portarse d<" manera que en caso de 
rurr.'ira del ■'lemento calefactor no pueda 
ch::.t- un cotil.ictn con las partes ínc- 
táiií. ■-. * accesible-.». 

La verificación se efectúa per examen. 
dcp.'L's de cortar el elemento ealefacuu" 
en s¡ lugar mas desfavorable. 

Nota: • Este requisito también se apli- 
ca si el elemento calefactor incandes- 
cente no os visible desde el exterior del 
aparato. 

Nota 2: El enrayo se efectúa después 
de .os ensayos indicados en 29. 

22.27 Los aparatos que contieno» lí- 
quidos cu uso normal, o provistos de 
dispositivos Keneradnres de vapor, debe- 
lan llevar dispositivos apropiados de sc- 
pii:;;¡rtct pura evitar toda presión exce- 
siva. 

Lu verificación se efectúa por examen 
y, si e* necesario, per un ensayo apro- 
piado. 

2í.28 Las pii.'?«ts soportes destinadas 
a impedir que el apáralo sobrecaliente las 
parces, etc.. se fijarán de manera que 
no sea posible, quitarlas desde el exte- 
rior del a|Kiva'o aún ron la ayuda de un 
tiesto, nillador o una llave. 

La verificación se. efectúa por examen 
y por un ensayo manual. 

22.29 Los' tornillos metálicos o elemen- 
tos similares utili7,ados en elementos ca- 
lefactores resistirán la corrosión en con- 
tik iones normales de uso. 

La verificación consiste rn 'asegurar 
que. después del ensayo Indicado en 19, 
los tornillos o elementos similares no pre- 
senten síkuos de corrosión. 

22. SO Los apar-Atas de la clase 0.01 y 
II, se construirán de manera que la de- 
formación de les conductores no pueda 
poner las parle? metálicas accesibles ba- 
jo tensión. 

La verificación se efectúa por examen. 

22.31 Para los aparatos de la clu-e II 
conceíados ct» uso normal a fuciles prin- 
cipales de a.wj o attua. las parles me- 
tálicas de dichos aparatos que se conec- 
tan a caños de acua o e« contacto con 
agua se Repararán de las partes bajo 
tensión por iitw doble aislación o ats- 
la-cjón rel'oi7iadA. 

Los aparatos áe instalación fija de la 
clase II, deben diseñarse de manera que 
el grado requerido de protección contra 
los choques eléctricas, no quede -educido 
por la presencia da conductores metáli. 
eos o envolturas metálicas de cables. 

La verificación se efectúa por examen. 

22.32 Lo» botones de reposición de los 
dispositivos de control automático se ubi- 
carán o protegerán de manera que sea 
imposible la reiwsición accidental. 

La •verificación se efectúa por examen. 
23 CONDUCTORES INTERNOS. 

23.1 Los conductos previstos para los 
«ontíuctorcs serán lisos y no presentarán 
aristas vivas, asperezas, rebarbas, etc.. 
que pueden provocar el deterioro de la 
envoltura aislante de los conductores. 

Los orificios practicados en las pare- 
des metálicas pura el paso de conducto- 
res aislados, estarán provistos de pasa- 
cables aislantes o presentarán bordes re- 
dondeados.' 

Será eficazmente impedido lodo con- 
tacto entre los conductores y las partes 
móviles. La. verificación de esta prescrip- 
ción se efectúa por examen. 

23.2 Lo*' conductores Internos y las 
-conexiones eléctricas entre las diferen- 
tes partee del aparate estarán protest- 
áis o encerradas de manera apropiada. 

► La verificación so efectúa por exarneu. 
' 23.3 Lasperiltas aislantes y otras pte- 
*as aislantes 'de material cerámico que 
fcecubran cable* bajo tensión, estarán 
Colocados dé manera que no pueden des- 
plazarse j*'no se colocarán sobre aris- 
*u vivas »' agudas. SI se colocaran ea 
>1 interior de tubos metálicos flexibles, 
«estarán revestidas de una vaina aislante, 
% menos que el tubo no pueda despla- 
zarse en wo nociiml. 

La verificación *c efectúa por examen 
f por ensayo manual. 

23.4 Si se tullir* u tubos metálicos fie- 
¿tibies pava proteger los condtictores se 
«mitará su movimiento relativo a fin de 
*ue no deterioren la envoltura aislantes 
He los conductores que contienen. 

Si el tubo metílico tuviera forma de 
! «apiras helicoidales Juntadas entre sí, se 
♦reverá un revestimiento aislante sde- 
.'•uado además ie la aislación funcional 
fe ¡os conductores. No se admita, pura 
prote^r los conductores, el empleo de 
'"íli'i--í; con. csy'e.;-»; no unidas entre si. 



Ñola: El mo vi miento relativo de par- 
les cíe un aparato puede limitarse por 
un kok'.ií?. 

La vi.-rilicación se efectúa por examen y 
por el ensayo siguiente: 

Se ubica al aparato en la posición nor- 
mal de uso y .'■c alimenta con lu tensión 
nominal o el limite superior de la sama 
nominal cié tensiones y para ios apara- 
tos c"n elemente-; eaíciaetores. en Lis 
condiciones d: uiia disipación adecuada 
do calor. 

La parte móvil sobre la que se fija e' 
lu\o metálico o la hélice de espiras, se 
incluía en un sentido y en otro, de ma- 
neta que se curve eJ tubo o hélice en 
e! ¡amulo máximo permitido por la cons- 
trucción. Se realizan 10.000 flexiones a 
un ritmo de 30 por minuto. Después de 
esta ensayo, se deja que el aparato alcan- 
ce Ja temperatura ambiente. 

Se aplica una tensión prácticamente 
senoidal de 1.000 V, tíe frcc'.'cncja 50 Hv. 
o 0o I-U, durante 1 miiv. entre el metal 
del t'JOo flexible o hélice y los conducto- 
res que contiene. 

Durante el ensayo no se debe produ- 
cir perforación ni conLonieo. El aparato 
y la envoltura aislante de ios conducto- 
res no deben presentar deterioro albino 
que perjudique su utilización posterior. 

Nota: Una flexión es un movimiento 
en un sentido o en otro. 

23., "i Todos los conductores internos se- 
rán suficientemente rígidos y estarán bien 
fijados o suficientemente aislados para 
que. en uso normal las longitudes de 
contorneo y la.s distancias en aire no 
sean reducidas por debajo de los valores 
ejpecilicndof; en 29.1. 

La aislación. si existo, debe ser tal que 
no pueda dañarse en uso normal. 

La verificación se efectúa por examen, 
mediciones y por un ensayo manual. 

23.6 Los conductores identificados por 
la combinación de colores verdeiamari- 
11o sólo se conectarán a los bornes de 
tierra. 

23.7 En los aparatos destinados a conec- 
tarse a conductores fijos, el contacto in- 
ferior de las bases de fusibles del tipo 
D. debe estar conectado directamente al 
borne destinado al conductor de fase 
del circuito de alimentación. 

La verificación de las prescripciones in- 
dicadas en 23.6 y 23.7 se efectúa por 
examen. 

23.8 Los conductores aislados que, en 
uso normal, soporta una sobreelevaciún 
de tcni))eratura mayor de 50"? C. llevarán 
una aislación de material resistente al 
calor, si el deterioro do la aislación im- 
plicara disconformidad a las presentes 
especificaciones. 

La verificación se efectúa por examen 
y si fuera necesario, por ensayos. 

Los calentamientos se determinan du- 
rante el ensayo indicado en 11.1. 

23.!) Si se emplean conductores de alu- 
minio como conductores internos, deben 
tomarse las precauciones necesarias pa- 
ra evitar la corrosión de los terminales 
y mantener una presión de contacto su- 
ficiente. 
24 — ELEMENTOS COMPONENTES. 

24.1 Los elementos constitutivos es- 
tarán de acuerdo con las normas que 
le corresponden. 

Si los componentes llevan la indicación 
de sus características de " mcionamien- 
to, sus condiciones de utiliza cien en el 
aparato corresponderán a estas indicacio- 
nes, a menos que las excepciones sean es- 
pecificadas (ver. 11.8 nota 3b). 

Los capacitores llevarán la Indicación 
de su tensión nominal, de servicio y de 
aislación en volt, la capacitancia nomi- 
nal en microíara.'ios, y la tet.ineratura 
máxima de servicio, en Celsius. 

Los portalámparas E-10 deben estar 
construidos de manera que :; rxlan reci- 
bir una lámpara provista de un casqul- 
11o E-10 conforme a la Publicación 61-1 
de la IEC. 

Los portalámparas E-10 y los pequeños 
portalámparas similares cumplirán con 
la publicación 238 de la IEC. con las ex- 
cepciones siguientes 
—no se aplican las prescripciones con- 
cernientes al fnncionamir^to en eo- 
rrJenfie continua, el funcionamiento 
normal y el cálenla .denlo de las par- 
tes que "transportan la corriente: 
—el momento de torsión aplicado al 
casqúillo de ensayo durante el ensa- 
yo de resistencia . áni< i es de ft.ft 
Nra: 
— el ensayo de impacto para ret-tricar 
la resistencia mecánica se reetnnlawi 
por el ensayo del tambor clrn torio 
proscripto para inferruntores de ca- 
bles flexibles, reduciendo al número 
de caldas a 50: 
— el contenido minlmo rn rob r e de las 
camisas fileteadas fa - «das r par- 
tir del metal laminado es el mismo 
que la de las otras parles que trans- 
portan la corriente: 
—la distancia mínima *nlre n»rtes ac- 
tivas de polaridades diferentes es de 
2 mm : 
— no s" efectúan los sii«sj">j pin n—vi- 
nv-'t-i- ¡a accesibiüriM r¡<* \i< > «wrtpí ' 



Tara loa termostatos, limitadores <g$ 
temperatura y dispositivos análogos, w 
aplican las presentes especificaciones, «&{ 
como las indicadas en el anexo A. Loa 

requisitos de 25.9 de c-:ta tii.tna no se 
aplican a los termostatos de ambientes. 
El ensayo de los componentes qm deben 
estar de acuerdo con otras normas 60 
efectúa, en general, por separado, con- 
forme ti las especificaciones que les co- 
rresponda, teniendo en cuenta las simulen- 
tes condiciones: 
—Se. verifica que lar; marcas c indica- 
ciones do los compon-entes lleven la 
indicación de las características nor- 
males que convienen a las co/ndi:io- 
nes susceptibles de producirse en el 
aparato. El componente se ensaya 
después, de acuerdo con sus marcas 
c indicaciones y el número de mues- 
tras debe ser el que prescriben las 
normas coire.-ipondicnt.es. Los com- 
ponentes que no :cv la indi Jtión 
<ie sus características nominales se 
ensayan en las ce-diciones que se 
presenten en el apa lo. siendo el 
número de muestras, en cencral. el 
que prescriben las n.vmas correspon- 
dientes. 
En los capacitores conectados i serie 
con el arrollamiento do un motor, se ve- 
rifica que la tensión en los bornes del 
capacitor no exceda la tensión nominal 
de capacitor cuando el aparato se ali- 
menta con una tensión igual a 1.1 veces 
la tensión nominal y con la catira mí- 
nima. 

Nota i: Los componentes incorporados 
en el aparato se someten a tód ; los en- 
sayos de la presente norma como parte 
del aparato. 

Nota 2: la conformidad con las normas 
pertinentes a los componentes i o asetru- 
ra necesariamente In ernformidad ron los 
requisitos de la presente norma, 
—-interruptores para cables flcxib'es. 
salvo que sean expresamente admi- 
tidos: 
— dispositivos que. en caso de falla en 
el aparato, interrumpan la alimenta- 
ción principal: 
— limitadores de temperatura que pue- 
dan ser puestos otra vez en servi- 
cio por soldadura: 
La verificación se efectúa por eximen. 

24.3 Los interruptores excepto 'os des- 
tinados a lámparas- de sefl.ill7.nrión co- 
nectados directamente a los V-mn* de 
alimentación de los aparatos filos v se- 
mifijos serán de corte omninolar: U dis- 
tancia de separación de -onfacio será al 
menos. de'3mm «alvo que lns Instruc- 
ciones de Instalación sean las lfdirndns 
en 7.12. 

N»la: Tas lámpara- emnlcarlns lara 
alumbrado del aparato no se. vm'irtr. r n- 
rán como lamparas de Refiall^nrlón. 

La verificación se realiza por examen. 

24.4 Las fichas v los tn-'--e eorrVntes 
para circuitos de muy bnñ tensión no 
deben ser intercambiables m¡ 1«* fichas 
y tomas corrientes esneciflendos en la 
publicación 83 de !a TEC. 

24. 5 Los tomas corrientes y otros dis- 
positivos de conexión para -ables flexi- 
bles, utilizados para unir entre ellos las 
diferente* partes de un aparato, no se- 
rán intercambiables con los toma.": ro- 
nientes conformo a la IEC 83. ni con 
los tomas móviles de conectar. - ' ln ali- 
mentación directa de estas partes por 
la red puede poner en nelirrro a Tv>rsona.«! 
y objetos próximos, o del iorar al apa- 
rato. 

La verificación con 1»k prescripciones 
indicadas .:n 24.4 y 24.5 í>e efectúa p«r 
examen y por un ensayo mnnual. 

24.6 Los portalámparas sólo se utili- 
zarán para la conevlón de lámnnras. La 
verificación se efectúa por examen. 



2Wt Eos resistores serie con lámpara* 
testigos de descargas provistas de uu caer 
quilio E-10 no estarán incorporadas a 
aparato. 

La verificación se efectúa por exá-raen, 

24.8 Los capacilorc; ne so concct.-.ráa 
entre los contactos de los limitadores di 
temperatura. 

La verificación se efectúa por eximen/ 

24.9 Los aparatos con motor que ^or 
desplazados durante su fwiciomunienU 
deben proveerse de un interrumptor cci si 
circuito de alimentación. 

La verificación se efectúa t>ov chamen 

24.10 Los transformaioreí que tiene» 
arrollamientos de salida ?u*.repüble3 di 
cortacircuitarsc en servicio no-mal seréa 
protegidos contra os corticir'ultot:. 

La verificación so ufectüa ■,•:* exánic» 
y si vs necesario, per le* ensa;,-» indica» 
doy en 17. 

24.11 Loa interrupteres ti- mercurl» 
se instalaián de ;na...ia q'in ..o pueda» 
caerse áe su uoicatíou o düiiaicc iti 
djspu.sit.lvos de ii.iacÍL)n. 

25 _ CONEXIÓN A LA RED DE ALI- 
MENTACIÓN V A CAZ -,£. FLiÍKJ.- 
BLES EXTERIORES. 

25.1 Los apara? os poriaviies no e* ta- 
ran- provistos con mas oe utt cau.v ut 
nlimi-nta-jion. Los utrus aparui'-s no es- 
tarán provistos con mas de un ible ti» 
alimentación salvo si el apyjato e»v» 
previsto para instalaciones iij»>, en d 
caso de varios cabies de alimentación s» 
admiten si ellos alimentan circuitos se- 
parados en el aparato. i_íuí fichas no de- 
ben tener más de un cable ,1e alimenta- 
ción. 

La verificación se efectúa por eximen, 

25.2 Los aparatos que no están desti- 
nados a conectarse permanentemente » 
instalaciones fijas estarán provistos A: un 
cable flexible lijado permanentemente o 
de una liase de conector. Si está prevista 
la ba.se de conector, se situará de mane- 
ra que la ficha móvil pueda insertarse 
sin dificultad. 

Estará ubicado o encerrado de manera 
que las partes bajo teutón no "<eau ex- 
puestas a un contacto -directo durante 1» 
Introducción o cuando se quite del apa- 
rato el conector de una o varias cspl- - 
gas. La verificación se :fectú~ por exi- 
men y por medio de calibres. El dedo da 
prueba se representa en la fiera 1. 

Nota:' Los aparatos provistos de dis- 
positivos automáticos de enrollar c*W» 
pueden proveerse de un cable no des- 
montable. 

25.3 Lo* cables flexibles no desmMM 
tablcs tendrán como mínimo una ca- 
lidad equivalente a los cables con ea-* 
voltura de caucho ídcnomlnacVm 24S. 
IEC 53 1. o qtio las cables con vainas 
ordinarias de policloruro de vinüo <de- 
nnminnción 227 IEC 53». 

Los cables flexibles, aislados con pt»U- 
cloruro de vlnilo. n menos que sean 
construidos para osas temperaturas. n« 
deben utilizarse para los aparat' 1 * 3(U» 
tienen pa"tes metálicas exterioras cuyo 
calentamiento es mayor de 75 "C y qw' 
puede entrar en contacto eoi\ el cable 
en servicio normal. 

Los cables flexibles fijados permanen- 
temente en los aparatos de la clase I 
estarán provistos de un conductor vWP* 
de/amarillo, que se conectará al borne 
de tierra interior del aparato y al con- 
tacto de tierra de la eventual f!<m*. 

Los cabies flexibles de apárelos toó* 
viles monofásicos de corriente nomlnat. 
inferior a 16 A estarán provistos rf.- xn*'' 
ficha conforme con la publicación 83 
de la TEC. 

25.4 La sección nominal de los entile» 
flexibles será por lo menos, ¡cual a 1%: 
indicada en la tabla siguiente: 
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La orificación de la conformidad e«« 
las prescrliKiones indicadas en 25.3 y 
25.4 se efectúa por exárww. 

25.5 El cable de alimentación Ojo «• 
desmontable e permite cuando »e cum- 
plen las condiciones sip-uientct: 
1. El calentamiento máximo de 35 »C 
en las condiciones estK-cificadas e« 
11 se medirá en cada : punta ¡3t U, 
envoltura exterior del .cable *e-«a- 
•«•••utaclón a de la • aisl*riiin- *» t»s 



conductores inteitore» de la cubier- 
ta exterior del aparato. « menos ««• 
i« aislación sea especialmente jkw-¡ 
rista para una temperatura mis riL-i 
t». s 

■2. Kí cable de aumentación será ti*- 
í«e resistirá la utilinación normal 
y anormal que pueda producirse d«- 
r*ní* »í servicio normal deí «pa**- 1 
k». 
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3. La manera de realizar la protección 
contra la tracción será apropiada a 
la utilización con el aparato, y pue- 
de diseñarse específicamente para 
un cable flexible del aparato. 

4. La conexión de los conductores con 
el cableado interno del aparato se 
realiza ior medio que aseguren una 
conexión eléctrica y mecánica con- 
fiable sin que sean excedidos los 
limites admisibles de temperatura. 

La verificación ee realiza por examen 
y por los indicados en 11. 

La temperatura del cable y los con- 
ductores de alimentación se niiden en 
«1 interior de la cubierta del' abatato. 

25.6 Los aparatos provistas de cables 
flexibles fijos no desmontables tendrán 
dispositivos de sujeción que Impidan que 
los extremos d» los conductores sean 
i cometidos a esfuerzos de tracción y tor- 
sión y protejan la envoltura exterior de 
los mismos contra la abrasión. 

Para los cables flexibles lijos no des- 
montables los dispositivos de sujeción 
serán fácilmente reconocibles. 

No se admitirán procedimientos ex- 
peditivos tales como efectuar un nudo en 
jos conductores o sujetarlos con una li- 
gadura. 

Para los cables flexibles no desmon- 
tables, le* métodos de fabricación ta- 
les como el moldeo, laberintos y medios 
«Imitares se admiten: en ciertos casos, 
se pueden utilizar técnicas que consis- 
tan en hacer un nudo con los conducto- 
res o procedimientos similares si se esta- 
blecen en la Parte II. 

Los dispositivos que impiden la trac- 
ción y torsión de los cables flexibles 
desmon Ui bles de los aparatos de la clase 
XI serán de material aislante o, si son 
«le metal, estarán aislados do las par- 
tes metálicas accesibles por una alslá- 
ción que satisfaga las prescripciones re- 
lativas a la aislación suplementaria. 

Los dispositivos que impiden la trac- 
ción y torsión de los cables flexibles 
desmontables de los demás aparatos se- 
rán tic material aislante o estarán pro- 
vistos tío un revestimiento aislante, para 
cv'itnr q'-ir cu cuso de falla el cable pon- 
tea en ten- ion las partes metálicas acce- 
sibles. 15* le revestimiento estará fijado 
al dispi*iiivo que evita la tracción y 
torsión, ''exrepto que el elemento pa- 
sante de caucho que forma parte del 
■ ri¡;-prj- ■itivii.s .le protección indicado en 
23.7 ínn-ili'uva c.il.n revestimiento. 
■•«1,11- ;¡¡Mi".!:tiviis t|Uü impidan la trac- 
ción y tursión rs'ariin diseñados de ma- 
. «uní .que n: ciiiiijiiuu lui siguientes rc- 
qtiisi'.n.;: 

• — e! rabie no pudra entrar en conloc- 
lo culi lns tornillos de apriete de 
i'.-;: i>> íii-'iosii.ivos. si estos tornillos 
M'¡. • • •• ■ í-iti; *-.-; o esto n en contacto 

" cié ■■•! ;-. os i.dii liarles me'áücas ac- 
ci.-lb.ts 
•— ': :-.iulc iio estará sujeto por un 
tornillo -.nctáliro que presione cll— 
reciamente sobre el mismo; 

— -•;-; -i cientos no podrán perderse 
i •. ••'■::! pie ruando se cambie ni ea- 
'■ >.' v ,n a inri" ;il rcriic". quedará 
))i:'.'i,\ ¡i-, nnnera seyura, al apara- 
i -. > ; 

— i,i .susü'i'cHin del cable flexible no 
iv o.i-iu-.iá (1 empico du una he- 
ivp"v."!iiit especial; 

— ■-(■. a n 'l("\;'vs para los diferentes na- 
lv. ■.; ia\il)i-'s previstos para el apa- 
ra!o, e::ce;;to que orlé diseñado p.-v- 
13 que solo sa. pueda conectar un 
tipo do cable. •; 

¿os dispositivos que impidan la trac- 
ción y torsión de los cables flexibles des- 
montables e Miran diseñado., y ubicados 
de manera miu- la sustitución del cable 



flexible pueda efectuarse fácilmente. 

Los tornillos, si los hubiera, que se uti- 
licen para el reemplazo del cable *no 
servirán para fijar otros elementos cuan- 
do estos se omiten o se montan inco- 
rrectamente, el aparato no debe funcio- 
nar o debe manifestarse incompleto, a 
menos que las partes de ¡tinadas a fi- 
jarse por esos tornillos no se despren- 
dan cuando se reemplaza el cable fle- 
xible. 

No se emplearán los prensacables co- 
mo dispositivos que impiden la tracción 
y torsión de los cnbleé flexibles desmon- 
tables en los aparatos portátiles, excepto 
si permiten apretar todos los cables, cual- 
quiera que sea su tipo y sección, que 
pueden utilizarse para la conexión a 
la red de alimentación. 

Los dispositivos que impiden la trac- 
ción y torslór de los cablea desmontables 
fijos de los aparatos de la clase II pue- 
den ser de material aislantes o de me- 
tal. SI son de metal, el cable flexible 
debe satisfacer las prescripciones rela- 
tivas a la aislación reforzada y no es- 
tará sujeto a flexiones en el lugar del 
dispositivo que impide la tracción y 
torsión. 

Los dispositivos que impiden la trac- 
ción y torsión de los cables no desmon- 
tables fijos de los aparatos distintos de 
1» clase II pueden ser de material ais-, 
lante o metal. 

Si es de metal, el dispositivo debe 
estar provisto de un revestimiento ais- 
lante para que en el caso de falla de ais. 
laclón del cable no queden bajo tensión 
las partes metálicas accesibles. 

Usté revestimiento, puede fijarse al 
dispositivo que impide la tracción y 
torsión. Puede envainarse el cable o 
efectuar un moldeo especial sobre el ca- 
ble de alimentación. 

Los dispositivos que impiden la trac- 
ción y torsión de los cables no desmonta- 
bles fijos deben diseñarse de manera que: 

— el cable no esté en contacto con la- 
dos agudos o aristas cortantes de 
las superficies; 

— estos dispositivos sean los apropia- 
dos al tipo de cable correspondiente 
al aparato. 

Los prensacables empleados para las ca- 
bles no desmontables pueden servir como 
dispositivo impeditivo de tracción y tor- 
sión para los aparatos portátiles; si son 
de material aislante deben satisfacer las 
prescripciones de la aislación suplemen- 
taria. La verificación se efectúa por exa- 
men y per los ensayos siguientes: 

El aparato irá provisto de un cable fle- 
xible y desmontable, los conductores de 
éste ec introducen cu los bornes y se su- 
jetan solamente lo necesario para que los 
conductores no puedan cambiar fácil- 
mente do posición. So monta el dispositi- 
vo que impide la tracción y torsión en 
las condiciones normales y se ajustan los 
tornillos de fijación con un momento do 
torsión igual a dos tercios de los valores 
especificados en 28.1. 

Los ensayos se efectúan, primeramente, 
con el cable flexible del tipo más ligero y 
la menor sección especificada en 26.2, 
que ncitnila el aparato, y luego con el ca- 
ble flexible del tipo próximo superior y 
sección mayor admisible, excepto que es- 
to previsto que el aparato sólo pueda 
conectr.rye a un tipo de cable o sea pro- 
visto de un cable no desmontable fijo. 

A continuación so comprueba que el ca- 
ble no puede ser impelido hacia el inte- 
rior del aparato sin dañar el cable o las¡ 
partes internas d"l aparato. 

Después se aplica el cable, 25 veces- 
consecutivas, un esfuerzo de tracción, di. • 
rhrido en la dirección más desfavorable, • 
cuyo valor se indica en la tabla sl- 
guienlc: 
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cída ve/., sin tirón 



"' 'lia ÍUTíVü, se ul' 
y durante 1 s. 

Inmediatamente d ';;;;ut~, se som::le ol 
cable flexible, durar.!--' 1 wi:i, u un mu- 
monto de torsión cuyo vj.icr ,;c indica en 
lsf tabla XII. 

"'Para medir el desplazamiento' 'loñsiliJ- 
dinal se hace, antes de los ensayos una 
marca sobre el calilo extendido, a una 
distancia aproximada de 1 rm del disposi- 
tivo que impide ¡a tracción y torsión. 
Después de los ~ns¡>\T-;> se mido ei des- 
plazamiento de la mas-M sobre el cable 
con relación al dispositivo que impido la 
tracción y torsión manteniendo extendido 
el cable. 

"•-Las longitudes del contorneó y las dis- 
tancias en aire no deben reducirse por 
debajo de los valores indicados en 29. 

25.7 Los cables flexibles de los apara- 
tos que sean desplazados durante su fun- 



ción añílenlo estarán protegidos en la cn- 
li'A.'i.v del aparato contra el doblado o 
pichado excesivo por medio de un" dispo- 
sitivo úa material aislante, que no formo 
cuerno con un cable no desmontable fijo. 
'l.los dispositivos deben fijarse en for- 
ma seprura y deben diseñarse do manera 
que su longitud, medida exlcricrmentc a 
partir del orificio de entrada del apara- 
to, sea al menos igual a cinco veces el 
diámetro exterior del cable suministrado 
con el aparato (para los entiles planos 
las distancias serán 5 veces la mayor di- 
mrr.íii n exterior del cable). Si no cum- 
plen con cntas dimensiones son someti- 
dos a un cucayo de flexión. Esta pres-. 
cripción no se aplica si la entrada del 
cabio {-í/.á provista 6c un prificio en for- 
ma acampanada cuyo extremo tiene un 
diámetro de al menos 1.5 veces el diáme- 
tro del cable a conectar de la mayor 
sección. 



La verificación con esta prescripción 
se efectúa por examen, por mediciones y 
por el ensayo siguiente: 

Un aparato diseñado para un cable des- 
montable fijo se equipa con un disposi- 
tivo de protección y con un cable flexi- 
ble de aproximadamente 100 inm de lon- 
gitud. El aparato diseñado para un ca- 
ble no desmontable fijo se ensaya con 
un cable provisto por el constructor. El 
aparato se sitúa de manera que el eje del 
dispositivo de protección esté Inclinado 
hacia arriba en el -punto de salida del 
cable, un ángulo de 45* respecto a un 
plano horizontal. 

Se sujeta al extremo libre del cable 
2 
una masa de 10 D g, siendo O el diámetro 
exterior en irnn. En caso de cables pla- 
nos, D es la dimensión más pequeña ex- 
terior del cable suministrado con el apa- 
rato. 

SI el dispositivo es sensible a la tem- 
peratura, el ensayo se efectúa a 23* C 
dr 2? C. 

Inmediatamente después de fijar el pe- 
so, el radio de curvatura del oable no 
debe ser menor, en ningún punto, . a 
1,5 D. 

Para los dispositivos de protección que 
no cumplan con las exigencias dimensio- 
nales especificadas en este párrafo, una 
muestra del dispositivo junto con el cable 
suministrado con el aparato, se somete a 
un ensayo de flexión de 5.000 ciclos. El 
dispositivo se monta sobre el aparato con 
un cable que tiene una longitud de 60 cm 
a 100 cm. Manteniéndose fijo el aparato 
se flcxiona el cable con un desplazamien- 
to, "en un sentido y en otro" formando 
un ángulo de 180» aproximadamente. Al 
final de ensayo el dispositivo y el cable 
no debe presentar ningún signo de abra- 
sión o. deterioros excesivos. 

25.8 Las entradas destinadas a los con- 
ductores exteriores estarán diseñados de 
manera que el revestimiento de los ca- 
bles pueda introducirse sin peligro de ser 
dañada. 

- Las entradas para los cables flexibles 
serán de material aislante o estarán pro- 
vistas de elementos pasantes de mate- 
rial aislante que resistan el envejeci- 
miento en las condiciones normales de 
empleo. Las entradas de elementos pa- 
santes tendrán una forma que no pue- 
dan dañar el cable. 



Si se emplean elementos pagantes, es. 
taran fijados de manera segura y uo pa. 
drán quitarse sin la ayuda de una- he- 
rramienta. ■ 

Los elementos pasantes para los ca- 
bles no desmontables fijos que tienen ttua 
valúa separada pueden ser de metal, cou 
la condición de que las entradas estén 
libres de Mistas vivas, en ' las , condicio- 
nes normales de empleo del" aparato; 
para los aparatos de la clase II los ele- 
mentos pasantes no serán de caucho ni 
formarán parte integrante del dispositivo 
de protección, a menos que el aparato so. 
-equipe de un cable no desmontable fijo, 

La verificación con está prescripción 
se efectúa por examen y por un ensayo 
manual. 

25.9 Deberá ser posible conectar los 
conductores de alimentación despuéa que 
el aparato esté fijado sobre su soporte. 

25.10 El espacio interior de los apara- 
tos reservado para los Cables flexibles de 
alimentación o para los cables desmon- 
tables fijos será suficiente para permitir, 
la introducción y conexión fácil do los 
conductores. Las tapas si existen, podrán, 
colocarse sin riesgo de deteriorar los con- 
ductores o sus aislaclones. Será posible 
verificar que los conductores estenyeo- 
rrectamente dispuestos y conectados.' 

Las tapas que cubren los bornes áo los 
conductores exteriores no necesitarán el 
empleo de una herramienta especial- para 
quitarlas. 

Los aparatos portátiles de la calse 0,01 
y de la clase I provistos de cables flexi- 
bles desmontables fijos y todos los apa- 
ratos portátiles de la clase II se diseña- 
rán de manera que no haya peligro do 
contactos entre partes metálicas accesi- 
bles, si el extremo no aislado de. un con- 
ductor se suelta del borne. 

Las verificaciones de las prescripciones- 
indicadas en 25.9 y 25.10 se efectúa por 
examen y por un ensayo de instalación, 
de cables flexibles de la mayor sección 
especificada en 26.2. Los aparatas desti- 
nados a conectarse a instalaciones fijas 
estarán ■ provistos de entradas de cables, 
entradas de conductores o prensacables 
y permitirán la conexión de los tipos apro- 
pindos de cables. 

En los aparatos de corriente nominal 
no .mayor de 16 A, las entradas oerán 
apropiadas para cables o conductos quo 
tienen el diámetro exterior máximo Indi. 
endo en la tabla siguiente; 





TABLA XIII 
Diámetro exterior 




Número 
de conductores 


Diámetro exterior 
(m) 


máximo 


• 


Cable 1 


Conducto 



13,0 
14,0 
14,5 

15,5 



16,0 
16.0 
19.0 
19.0 



Las entradas para conductos y las del , 
tipo desfondable estarán diseñadas y dis- 
puestas de manera que la introducción del 
conducto no afecte la protección contra 
los choques eléctricos y no reduzcan las 
longitudes de contorneo y las distancias 
en aire por debajo de los valores espe- 
cificados en 29.1. 

La verificación de esta prescripción se 
efectúa por examen, .mediciones y por un 
ensayo manual. 

Nota 1: Esta prescripción no se aplica 
a los aparatos destinados a alimentarse 
por medio de un cable flexible. 

Nota 2: Las prescripciones concernien- 
tes a las dimensiones de las entradas pa- 
ra los aparatos de corriente nominal que 
excedan de 16 A están en estudio. 

25.12 Los cables flexibles utilizados pa- 
ra conectar entre si diferentes partes de 
un aparato, si no están fijados de ma- 
nera permanente no tendrán dispositi- 
vos -de conexión tales que impliquen pe- 
ligro de poner bajo tensión-partes acce- 
sibles cuando -un extreme del -cable se 
suelte del dispositivo, de conexión. o"t 

La verificación de esta prescripción so 
efectúa por examen, y, si fuera necesa- 
rio por un ensayo con el dedo de prueba 
conforme a 8.1. 

TABLA 
Sección Nominal. 



26 — BORNES PARA CONDUCTORES 
EXTERNOS. Los aparatos destinados a 
conectarse permanentemente a •conductos 
lijos y los destinados a alimentarse por 
ca bles flexibles • desmontables fijos, . esta- 
rán provistos de bornes con tornillo, tuer- 
cas u otros dispositivos de conexión efi- 
caces. 

Nota: Los aparatos provistos de cables 
no desmontables pueden tener boruea que ■ 
exijan herramientas especiales para .efec- 
tuar las conexiones. • 

Las tuercas y tornillos para sujeción 
de los conductores externos tendrán una 
rosca métrica o una similaf" resistencia •' 
mecánica. No deben- utilizarse'liar íüar 
otros componentes, excepto que ello pue- 
dan fijar conductores internos .si son ais- 
pucslos de manera que no ' sean suscep- 
tibles de desplazarse durante Ja cone- 
xión de los conductores de alimentación. 

Notáí."Los bornes de un componente 
(por ejemplo: un interruptor) tocorpora» 
do en el aparato con la resma que 
cumplan con las' prescripciones, del pre- 
sente .párrafo, pueden utilizarse como: 
bornes, de .conexión do los conductores 
ex ternas.' ( , ', . , 

26. 2 Los) bornes permitirán ' la ' conexión 
de conductores que tengan las seccl-r.es 
nominales .Indicadas en Ja"' tabla' ti- 
güjcnlc:, ' ■•■ . • 

XIV.!'"". 

de c-unduelores 



Corriente nqminal 
de aparato. (A) : 



Sección 



'(■lliín:!! 



■\-y..v u 



Cable flexible 



Conductores o'cablcs 
para instalaciones/ fijas 



I =£ 6 
6 < I =£10 

10 < I ££16 

n 

16 < I r£ 25 
n 

25 < I =£ 32 

32 < I r£ 40 

■■ i ■.-!.. 'n.,- 
40 < I rS 63 



0,75 a' 1 

0,75 a i¿6 

1 a Z¡5 

1,5 a 4 

2,5 a 

4 a 10 , 

6 a 16 



i - a 1 


' 2,5 


'4 -- : '*■'/• 




1 o-a. 


• 2 ¿ 


1,5. a. 


4. 


2,3 a 


. 6 


4- a 


i!) 


-CM a 


10- 


ltrS' 


:r> 
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i Xas presTirrlones Indicadas en 2S.1 y 
i?6.2 se vcrifiou (tur examen, medicieme-i 
y conexión d> l>»a cunto» nAjbles desmon- 
tables de m-enor y mayor sección especi- 
ilicadea. 

La extrienúriad d> los cable a no des- 
'montablea fiji» aera, adecuada [jara su 
función. 
■ La Teillkiiír.n s* efectúa: 
») por íresio^ct'ki vitcat; 
1») aplicando una fuerai de tracción de 

5N a la conexión; 

>.«) por la medición del aumente de la 

' temperatura ele ia conexión en l*> 

ecüdickftiííd ifidlca'ias en 13. 

JBS aumento de ti temperatura de la 

conexión- no deí» exceder de MCC 

o T-25'' C. siendo T ia temperatura 

tic eperacióo. normal del cable tlexi- 

' We o de lo» conduetore*. 

20.3 JParn los aparatos distintos de fu, 

roviatas di» iin conductor no deaa>not«- 

'M* fcww» estocan lijada* de manen* 

ue. caando s* «justen o allojen lo» ete- 

cntca. de" apriete, no puedan adeasrir 

Cgo; si Ion conductores interno* quedan 

Metidos a esfuerzos y las longitudes de 

Horneo y distancia en aire no se re. 

Uzean a valores menores e los especlt'i- 

ftdos en 29.1. 

■•( lia verificación se clectúa por eximen 

jf medidas, después de apretar y aflojar 

~) veces un conductor de la mayor sec- 

óh especificada en 20.2 aplicándose un 

tomento de apriete igual a dos tercios 

aMaaeato de tovsmt especificado en 

Í8.1. 

■ Nota: Ui> recubrtiateote efectuad» con 
Jkadteiial de reUen» no constttwjNr un» 
próteeeión suücienüe para la fijación» La* 
'Resinas que>' se endurecen al aire pueden 
Wüizarse para bloquear les bornes que 



no estén sometidos a esfuerzos de tor- 
sión en uso uurtnal. 

20.4 Para Jo» aparato* distintos de 
aquellos quo tienen conductores no» úta~ 
nionLnblt.s. los borne» se diseñarán de 
manera que el alma del conductor pueda 
apretarse entre superficies metálicas! con 
una presión de -contacto suficiente, sin 
deteriorar el conductor. 

29.5 Pura los aparatos distinto* de 
aquellos «rae tienen conductores no des- 
montables, los bornes no exigirán una 
preparación especial del conductor para 
realizar una conexión correcta, y se dise- 
ñarán o dispondrán de metiera que el 
conductor do pueda escapar durante el 
apriete de ¡o* tornillos o turecas 

Los prescripciones indicadas en 2SA y 
26.5 se verifican por examen de lo» bor- 
ne» y lo* conductores, después, del ensa- 
yo especificado en 38. 3Í 

Nula: La expresión '•preparación espe- 
cial d>l conductor" comprende la solda- 
dura de los alambres, utilización de ter- 
minales, confección de ojale* etc., peto 
no la conformación del conductor antes 
de su introducción en el borne, ni el 
retorcimiento de los alambres de un 
conductor cableado a fin de consolidar 
la extremidad. Se consideran dañados 'os 
conductores que presenten incisiones pro- 
fundas o cortaduras. 

2C.6 Los bornes de agujeros tendrán 
las dimensiones indicadas en la tabla 
siguiente. íiero se podrá reducir la lon- 
gitud roscad» dentro del tooriw si la re> 
fclstencla mecánica fuera suficiente y si 
quedan atornillados por lo menos dos fi- 
letes completos del tomillo, cuando se 
apriete fuertemente uu conductor de la 
sección más pequeña. eorrespaaótenee a 
las especificada» en a».i 



TABÍ.A XV 

Dimeniiiones de bornes de agaje*» 











Diferencia máxima 


Corriente 


Diámetro 


Diámetro 


Longitud 
minimiot de 

la parte 
rosen da. en 


entre el' diámetro 


nominal' 


nominad 


mínimo del 


def agujero r el 


de] aparato 


minlitio de 


agujero para 


diámetro nominad 


I 


la parte 


el conductor 


de la parte 


n 


roscada 


(mm) 


el borne 


roscad* 


(A) 


(mm) 




ímia) 


i Cnun? 


I < 1» 


1 






) 


n ! 


3,0 


3,0 


2.» 


01» 


» < I 










n< 16 


3,5 


3,5 


2,5 


9,6 


» < I ^ ¿ü 










n 


4,0 


4,0 


3,0 


9fi 


9S- < i 






' 




n< VI 


4,0 


4,S 


3.» 


1.0* 


« < I < 40 










n 


5.0 


5,5 


4.9 


13 


n < i 










n cr «3 


G.O 


7,0 


4.(1 ■ 


T> 



i*, longitud de la parte roseada dc!¡ 
(tornillo (¡el borne será, si monos, lguat 
¡a Ja suma del diámetro del alojamiento» 
■festinado al conductor y la longitud de 
la parte roscada del borne. 

I>a auperftcie contra la que el conduc- 

Íor se opriirau estará sin cavidad ni aris- 
a* visas. 

Estoa bornes estarán diseñados y coló- 
gado» de manera que el extremo de un 

ftducto? introducido en ei agujero que- 
visible a imeda sobrepasar el agu- 
rosca<lo> del borne en una longitudi 
or lo menos igual a la mitad del diá- 
metro nominal del tomillo y en cual- 
ttuisit caso Igual a> 2.5 iiurn por 1» menos.. 

La longitud de- la parte roseada ei» 
4t¡\ borne se mide a partir de la intersec- 
ción.- de la rosca caí el agujera del alo- 
jamiento del conductor. 

Si la parte roscada del borne no al- 
«ansa la suptíificle libre de éste, deberé 
aumentarse., coi isocuen temen te. la longi- 
Afcod de los tloni ilion con cabeza. 

La pari« eoiu,c* lo, qtne el conductor se 
oprime no Horma rwoesariatnenüe una so- 
*a pieza coa la iwnic (jue soporta al 
tornUlo de -aprieten 

!ltf.7 Los borne» a tornillo tendrán di- 
mensiones mi menotes que las indicada» 
en 1» tabla XVI, «tcepto que 1» longitud 
de la ro ; ca del agujero roscado o tuerca 
y la longitud del roscado del tornillo) 
puede reducirse, si la í'eaietenaüa mecá- 
nica es snfinicnte y si. al menos, puede» 
atornillarse , d<>s filetes completos cuan- 



do se aprieta. UimcameivUi un uoixluctor 
de la mayor saccióu «ay««itlit»cí» en, 16.2. 

ai la longitud, xequairida del. roseado 
en el agujero para ei beene a tUBnülo. se 
efectúa por panaoaadu» eü hócele- de ia 
exlrucción quadnrá suílci»n»*eiaiento Ji->o 
y la longitadi dw la pavte- soueadH será, 
por lo menú» mayor dn 015 nuní del w»lor 
utínnno esp»«iifii«»do. Lm lcagltud de' la. 
cxtrucclón na será, mavor dnii aft"!* del 
espesor inialwli dei nwtaill. extcepbo en» el 
caso de que 1* resistencia mecáuta*. fue- 
ra suficiente con una peorundidunk nu»- 
yor. 

Si se lntenpuBievw «ntiie 1» naim7.it. del 
tosnillo y el eondUHWM um elauuueio» u*- 
termedio, como por ejemplo, un*, piacs* de 
apriete, la tottflfitudí de 1» parte' rosnad» 
del tornill» a» aniKutnJiaiBá» conseouente- 
mente, per» ei diáJiietrn, d« la- usuiezat del 
tornillo podo» geduenMe segúnt se indica 
a continuasióac 

a) 1 nam. pmra eorsiwatc» niHninaite» 
hastia 16 A iuelisiinie-, 

b) 2 mmv pao» eomfeníe» amninuies 
majwre* de- 1* A 

M' elemeatw la*erptí«<rto. s« montacá de 
manera que no pueda Kiu*£f SI dtehw ele- 
mento sirvüeva |aww ante de utv tmmil:o. 
podrán ésto» tener un d)wnetrn> mundial 
de la parte- roasadw seyun se- avdtew a 
continuacúm: 

3,5 mi», pwr» eorriends» nmnsnules 

hasta 25> A iaclnawer ' 
4,0 mía, paca eoerieníe» nomimdes 
mayoasa de 2* A. 



VL'IILIICACIUN DE DEa^ElOS Y 8ESOL0aO«ES 

D« acuerdo con el Decreto N 9 15.209, diet 21 «fie. aavúerafcce de 
195S. en ei Boletín Oficial de la Repéblica Argeuírn» sr piiWteajTíuii 
en toniui úntelizaifia los actos administrativo» Befei¡e»fe& ai pcesvfr- 
puestos, licitaeioncsi y contrataciones; ordene» ée rjwgov mt*riMiea& 
de persona! suhultcano (pivil, miKtar y relígioso-lL iH&iftieibncs. céfiros" 
y pensiones; constitlución' y disolViciórv de socie«í.- •/■■«« v aaociacjnoeSk, 
-y__*proibaciów de eíftatufe»; acciones yudicialas. nc^firfKr srrx>rrc». S»- 
gü& Bscaies^ subsidios, donaciones, multas, becas, policía sanilaria, 
animal y vegetal, v remates. 

RESOLUClOiNES: Las resoluciones de los Mútisleríos. f Secre- 
tarías de instado y de las Rcpanticiones sólo serán publicadas atef 
caso dé que- tuvieran interés general. 



TABLA XVT 

Dtoaensinnes de los bornea, a tontillo 



Corriente 


l Diámetro 


.ad 


Longitud ' 


DUctencla :. 


• ..tatihi:. de la. 


rwmm íl del 


nominal 


rio la parte 


de la paite 


•niinal es»-. 


; cabes* del 


aparato 


'■• la D^rte 


ií'í-cada del 


roscada del' 


_<e los diá- 


• vtoctdDjp£'¿ 


■• X ■■• . 


roscada 


tornillo 


agujero o 


metros de.iu 


• :- ■ , 


n 






Tieica para 
ct tornillo 


cabeza y- ■ de 
la espiga dei 

• . ternilla ■' -: 




(A> 


(nun) 


'iwn> 


Cmm> ■; 


(mm,) 


(mm> 





I < w 


,v ^ 




u 




10 


<r < is 


4,5 




n 




I« 


<I =£» 


a* 




n 


■ 


26 


< I ^ 31 

n 


.5.0 


Sí 


<r ^48 


541 




n 


■ 


«> 


< I". s£« 




tt 


t MJ 



'S,0> 






5J5 

5.5,. 

IOS 






i» 
10 
3v» 

3tS 



3vS (3y0> 


-■;*?■.*»> 


*» 


■X*,w ■' 


S.0 


'i 


5,0 


.TTf..!*,. 


Sfi 


*••<:■■ 



Los valore» oatie paréntesis' se aplican uoicamente . a lo* aparates- portatUe*. 



Sá la parte roseada «u ,«. i^ujero 
o tuerca para el tw rn MIo no» alcanaa la 
auperfici* LUaee de éata^ dittoeii. aumen- 
tarse, consceuenitemeíaite; la longitud de 
las torewüBs. de tabean-- ■ 



K.9 Lo» bornea ceft esiiewn«»» r n»*awl<> 
aeraran arandela» f tendrán las 



siones iiidicadas en. la tabla .siguiente: 



Dtmmmi* 



-lABLA'^tWÍ. '■ 
de !•• borne» «on eaoócrae» 



, Corriente 
nominal del 

- aporitb» 
In 

(A> 



Diámetro 

I nominal de m 

parte rsncadss 

(nsBQioMO* ' 



i<k 10. 
'l»<Ií<16 

.is<r-<2» 



4J» 

4,0 



Difcreneía eíiíre el dfámetr ' de.;lB Biartet 
roscada y". '.,""■' ''"." f\ 



El diámetro 
interior * fw 

arsMwJeía*'' 
(n*áx«aa> ' - 



«5 



' esterüor ? de. laa,' 
arandetaK '• 
4nnafa>»>^' 






La «ettiUcación de laa. exigeueii** íffc*ia>- 
cada» es 26ft » 2&8 *e eíectiira poy, esa- 
wia, par a»ed4«ione» y. at e» aatcaario, 
por los ensayo» de 2&». 3e aduatte uuia 
tok»*ttciai negatiwa de 0<15> mía, «on re- 
lación m. io» waúoíe* aooudaie» det diá- 
mctM» de ü» paste: roscada j o. id». ralorjs 
aominales de la diferencia, catre: loa día- 
me too* de la catea» y «te ía espina del 
tornillo. 

Nasa: St une* o» vasta» de la» ¿'man- 
siones especificadas en 26.G » 2*3 son 
supesianas ak taúau eapceiiieadia. Riló .10 
ImpUa» «use- la» denté* d4n»«ranliwies de- 
ban, aumenbavse ei» ciMieecuniKnn. pero 
los valore» eapeeifJeados no detami com- 
promeüeír la uoiliaaeiont del borne, 

2&& Sii bw Eorurlbudí -i«- fe» paute' roscada 
eti et botina, o 1W Jintjltud de la parte 



raacaieia. de! Uenflto. es- menor a la, In- 
dicad» en 1» tala» cov*espe«ctten*ev • »J 
la longitud de la eatroceaki c* nanrar al 

Wft- del .espesor isrieial del 
mtetencia aanrántra det aara. . 
faca saedfaaates lo» enaayo» «jne se . 
a oonclnuaclón: .i-.--.U- 

Ln» eorniUK» y ta» trastea» «e aocoeten 
al ensaj» tspesilicado en 2«U. pero el 
moootntc* de apriete se a — im c » or* 1M 
veew- el jBoanenSo especificadav 'ir*. 

Después de este ensayo» el toara* ■ ao 
debr preseníar ninrnrj detertaco ojae per» 
JaoSerae su um xaterior.. 

% «*»»' lwin(« H » Jk s* .-«rweta va conduc- 
tor, cora» te aMBea en 2&S y; a W»*ea 
de éi se aplica sin 'Jrw«e»y J»m»rne' 1 
minu ana- Itrerxa de traedoa annal del 
vadee especliticado eo to tabla ' ~' * " 



tabla xrra 

Vaerza de 9r»«el*» 



Comuenile nominal 
dteü a-|HWB»te> 

IV 



o 

IH 

io <r <i6- 

1« < I. SJ.3* 

n 
25 < 1. i? 3» 

n 
33 < 1 < 4» 

4* < i < 69 



Fuecza.de traccisav 



<n> 



40 

5» 
SO 
60 
0» 
90 
1«6> . 



Durante el ensayo, el conductor - no de • 
be desplazarse, respecto ai boms, de .T.tt- 
neva» aip^I»e«s»ile•. 

26.10 Pava ib» apmartio» dietiaCo» que 
Is» prevfete» db uw jjnduntlajr iw dtes- 
moiuaaUr,. «adtw oanae" pw»wiw)d' ja» <r#- 
nexióu de ios conductores o cables- -ísí- 
tevno» esiaes» situado* mu i» (WsstMradUd 
otkt )bs (Miro»' bornes 4« poiarinayjt d«fe- 
BMrte y det ttomuji de: Biatu» * Ib twibter».. 

Ha. veriíicíwtóni dte esfia» pvesei'ipaiotv ar 
aOanttúa. poír .esnimew. 

26tlD ILass dítpositiMO* de conexiónt no 
serán) accesible» aüw ia* avud» de utww h#- 
rramienOsA. aunque- ao* seaai aecesitoíea. sus 
parte» b»jn* Benslóm 

2i — rotaíosiciON^Ea» vasa la pkcb» 

fA A TXHIRiRA. La» pavtes- laetáltaan 
aaoesdile» -je- lo» apatfaCo* ;ie la» Clase -A 
* de 1» (Clase U- qu«' wedaní qtutdav batí» 
tensión eni «0»» de- deCsetvii dtr ¡a» atelaclo» 
deueni estnv conecbadar peimiannatoaKaH 
te y de manera' segnr» ->< m> borne? 4a 
tierra aolocado en, ei interíos de¡ aoarato, 
o> ai crxvüactcr dé* ¿lewi» cftr ib» bj«fl» de 
conectoir. 
. Los borne* de tierra y tos- contactos- 



ele tierra no deben ea«ar conectados- etóa- 
trlcamente ni >>urne del neutro, sí (a 
fcabiera^ Las apVMMee dé li» atase tí y 
de II» «lase JII «o- deten .lísva*- ninfíMI 
dispositivo de puesta a tierra. - ' 

La verificación de c¿>ta prescripción ce 
efceflu* per exatwei» 

Aba»; SS ia» Batirte* awíiilíea® «eeoaV 
bdet! está» i-ipatredne de pnwws ¡>ajD> toav , 
sin» por MWíea- mo?'áH«as". eccoe ta üM * af 
borne de áerra o n .ontacto de tidtisV 
no ie consideran, rara la aplicación, de 
esfo ' pwj»ivi$ttita>. süscppíRííe» do ase 
pttWrtasi »»j¡a> teiwiicw n cobo de lefecío 
déte aHUlíJeion 1 . ' i.** uoríe» raeífclttsa» 400 
s* eneucntli'ew ott-ju- únw cuWeít* 'decav 
rwíinFW que- «r> s*Sibfi«*w af ensayo* edad» 
«UioadCf en> 2S.J> se- sonsidav-an como: niar- 
£es> metalieu» aeeesUilr'tr. 

2Ji..a. Lo» bovnes> de- tieri>a> por» ios' emw 
duotoues» de alMtteníaoión. y para- loa 
cables fijos y a°sir.out°abíes deben letta* 
facer las prescripciones i.iñicadas en X, 
1&&- coae»lon i BS di?- puesta* t idevraf mr «ii« 
btea feoibBWsc 1 a«lii»«idb' Bermlflale» afee 
fosdO. *-•■■■ 

£e« aonwes- de üferr» eitterlbee* si Ba» 
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hubiera, permitirán la conexión do con- 
ductores que tengan secciones nomina- 
les tic 2,¿ ama ¡i O imn2, no .*¡ utiliza- 
ran par» asegurar la continuidad 'te la 
puesta a yerra entre diferentes partes 
del aparato. 

Los medios do apriete de los bornes 
de tierra estarán protegidos Micaí'mrr-Ec 
contra un desajuste accidental y no será 
posible aflojarlos sin m ...ucia etc un.-i 
herramienta. 

La verificación con esta prescripción 
fie efectúa por examen, por ensayo ma- 
nual y por los ensayos indicados tm 2G. 

Nota: Bu general, los diseños utiliza- 
dos habitualmeute para los bornes bajo 
tensión, excepto algunos bornes del tipo 
puar. aseguran una elasticidad suficien- 
te para que quede satisieciía la última 
prescripción. Para otros tipos, pueden ser 
necesarios disposiciones especiales, por 
ejemplo, el empleo de una parto sufi- 
cientemente elástica que no ;ea suscep- 
tible de ser quitada por inadvertencia. 

27.3 Si las partes desmontables tienen 
un» conexión a tierra esas >artcs se co- 
locaran ai aparato, antes de conectar 
las partes bajo tensión, Jas que serán 
desconectadas antes que se interrumpa 
la conexión a tierra al retirar dichas 

27.4 Todas las partes del borne de tie- 
rra estarán previstas de manera que no 
naya riesgo do corrosión como resultado 
de ou contacto con el cobro del conduc- 
tor do tierra o con cualquier otro metal 
con M que estén en contacto estas partes. 

JO cuerpo del borne de tierra ser* de 
Jatón o de otro metal de resistencia equi- 
valente a la corrosión, a menos que lonnc 
parte do la estructura o de la envoltura 
metálica, en cuyo caso el tornillo o tuerca 
«ra siempre do latón o de acero nique- 
lado que satisfaga el ensayo indicado en 
II p de otro metal de resistencia equiva- 
lente a la corrosión. ^ 

Si el cuerpo del borne de tierra forma 
forte integrante de la estructura o envol- 
tura de aluminio, o de aleación de este 
netal se tomarán disposiciones para eli- 
«íinar los ric. ;os de corrosión que pue- 
lan resultar col contacto entro el cobre 
f f 1 * 1 ií mlmo ' ° sas aleaciones. 

La verificación de las prescripciones in- 
«cadas en 27.3 y 27.4 so efectúa por exa- 
n«n y por un ensayo manual. 

27.5 La conexión entre el borne de 
•erra o el contacto de tierra y las partes 
iue deben conectarse a él será de baja 
resistencia. 
La conformidad a esta prescripción se 
«ruteo por el ensayo siguiente: 
6c hace pasar una corriente igual 1,5 
feces la nominal, pero no menor de 25 A. 
froparcionada por la instalación do co- 
«ento alterna cuya tensión en vacío 
m> sobrepase 12 V, desdo el borne do 
«erra o del contacto do Mena suecsiva- 
jicntc a cada una de las partes méta- 
seos accesibles. 

La calda de tensión se mide entro el 
oornc do tierra o el contacto de tierra 
/ la parte metálica accesible. La resisten- 
cia se calcula a partir de la corriente y 
ie la caula d tensión. En ningún caso, 
<í>, resistencia excederá do 0,1. 

Nota: Se debe tener cuidado, al efec- 
tuar el ensayo, quo la resistencia de con- 
oció entre el extremo do la sonda de 
podida y la parte metálica en ensayo 
>o tenga influencia en los resultados.' 



28. TORNILLOS Y CONEXIONES 

28.1 La unión de partes y ccucxioncs 
eléctricas, mediante tornillos resistirán los 
esfuerzos mecánicos que se produzcan en 
uso normal. • 

Los tornillos destinados a asegurar los 
contactos, y los que tengan un diámetro 
nominal menor de 3 mm, susceptibles de 
ser maniobrados por el usuario, se ros- 
carán a una parte metálica. 

Las tornillos no serán de metal blando, 
ni estarán sujetos a dcformac.o.iej ¿Rús- 
ticas tal como el cinc o el aluminio. 

Los tornillos de material ais..uuc ten- 
drán un diámetro nominal de, al menos 
:i mm y no se deberán utilizar pa>a 
ninguna conexión eléctrica. 

Los tornillos no serán de material ais- 
lante si su sustitución por un tornillo 
metálico puede comprometer la aislación 
suplementaria o reforzada. Asinils-.no, los 
tornillos quo pucum ser retirado, cuan- 
do se sustituye un cable flexible lijado 
permanentemente al aparato o en otra 
operación do mantenimiento no serán 
de material aislante si su sustitución por 
un tornillo metálico puede comnroinetcr 
la aislación funcional. 

La verificación consiste en un examen 
y para los tornillos y tuercas destinadas 
a asegurar contactos o que pueden ser 
empleados por el usuario, por los ensa- 
yos siguientes: 

Los tornillos y las tuercas se aprietan 
y aflojan: 

») 10 veces si se trata de tornillos a 
roscar en una tuerca de material 
aislante; 
1» 5 veces para las tuercas y otros 
tornillos. 
Los tornillos que se roscan en una 
tuerca de material aislante se retiran 
completamente y se enroscan nuevamen- 
te. 

Durante el ensayo de los tomillos y 
las tuercas de los bornes, so conecta 
al borne un conductor de mayor sección 
proscripta en 26.2 del tipo rígido (ma- 
cizo o cableado) en los aparatos conec- 
tados permanentemente a conducciones 
fijas, y del tipo flexible en los otros apa- 
ratos. 

331 ensayo se efectúa, con la ayuda de 
un destornillador o de una llave apro- 
piada, aplicando el momento de torsión 
indicado en la tabla siguiente, siendo la 
columna correspondiente: 

— para tornillos metálicos sin ca- 
beza, si el tomillo no resalta so- 
bro la tuerca, después del aprie- 
to completo i 

— para otros tornillos y tuercas 
metálicas n 

— para tornillos de material ' ais- 
lante: 

- con cabeza hexagonal en el que 
el diámetro del circulo inscrip- 
to es superior al diámerto ex- 
terior de la parte roscada: o 

- con cabeza cilindrica con ca- 
vidad para llave, siendo supe- 
rior el diámetro del círculo 
circunscripto al diámetro ex- 
terior de la parto roscada- o 

- con cabeza ranurada, simple o 
en cruz, que tenga una longi- 
tud superior a 1,5 veces el diá- 
metro exterior de la parte ros- 
cada 

— Otros tomillos de "material ais- 
lante 



II 



III 



TABLA XIX 

Alómenlo Uc torsión 



.'lio nominal del 
tornillo 

d 
«mm) 



Momento do torsión 
(mm) 




Se de-piaza el conductor después de 
cada ve» que se ufloja el tornillo o 
tuerca. 

Durante el ensayo, no se debo com- 
probar mngúu deterioro que pueda per- 
judicar el empleo posterior de las di- 
versas partes y de las conexiones a tor- 
nillo. 

Los tornillos o las tuercas susceptibles 
de <n't empleados por el usuario com- 
prendan aquellos tornillos destinados a 
emplearse cuando so reemplaza el cable 
llcxlolc desmontable de alimentación. 

Nota: Lo forma del destornillador se 
adaptará a la cabeza del tornillo a en- 
sayar. Los tornillos y las tuercas se apre- 
tarán rn forma paulatina, sin disconti- 
nuidad. 

23.2 Leu tornillos para roscar en una 
iucrc.i do material aislante tendrán una 
longitud roscada suficiente que permita 
soportar el ensayo do torsión especifi- 
cada en 28.1. pero con un momento de 
torsión isual a 1.2 vrr.es el momento es- 
pecificado. 



Se debe asegurar la introducción co- 
rrecta del tornillo en la tuerca. 

La verificación so efectúa por exa- 
men, mediciones y por un ensayo ma- 
nual. 

La prescripción concerniente a la in- 
troducción correcta se sati6faco si se 
evita la introducción inclinada del tor- 
nillo en la tuerca, por ejemplo, median- 
te una guia prevista sobre la parte 
a fijar, por un rebaje en a tuerca o sor 
el empleo de un tornillo en o¡ que los 
primeros filetes hayan sido quitados. 

28.3 Las conexiones eléctricas se dis- 
pondrán de manera que la presión de 
contacto no so transmita por intermedio 
de material aislante, que son susceptibles 
do contraerse o deformarse, salvo si 2a 
retracción eventual del material aislan- 
te puede compensarse por una elastici- 
dad de las partos metálicas. 

28.4 Los tornillos con rosca de paso 
grueso no so utilizarán para las cone- 
xiones de las partes bajo tensión, :x- 
cepto si aprieta directamente una parte 
bajo tensión contra otra y llevan un 
«íisnoslUvo aoroniacto de blnaneo 



Los tornillos autoroscantcs no se uti- 
li'iui-au cu las conexiones de parteo que 
transportan corriente. 

Podrán utilizarse tornillos autoroscan- 
tes y de paso grueso para asegurar la 
continuidad de la puesta a ¿ierra con ,a 
condición rio que no sea .recesarlo inte- 
rrumpir la conexión en uso normal y 
que se utilicen para cada conexión dos 
de ellos, al menos. 

La verificación de las prescripciones 
indicadas en 28.3 y ¿3.4 se realiza por 
examen: 

28.5 PROTECCIÓN CONTRA EL 
AFLOJAMIENTO. Los tornillos uc -se- 
guren una consxión mecánica entre di- 
ferentes partes del aparato, estarán pro- 
tegidos contra el aflojamiento si la co- 
nexión está bajo tensión. 

Los remaches utilizados para las co- 
nexiones de partes que transportan co- 
rriente estarán protegidos contra el aflo- 
jamiento, si estas conexiones están so- 



metidas a esfuerzos de torsión en uso 
normal. 

La verificación 6C efectúa por examen 
y por un .nsayo manual. Las arandelas 
elásticas y elementos análogos pueden 
constituir una protección suficiente. 

En el caso de remaches, la utilización 
de un eje no circular o de una entalla- 
dura apropiada puede constituir una 
protección suficiente. 

La utilización de material de relleno 
que so ablande bajo ja inuucncia del 
calor sólo protege eficazmente contra el 
aflojamiento las conexiones con tornillos 
que no queden sometidos a esfuerzos de 
torsión en uso normal. 

29 — LONGITUDES DE CONTORNEO 
Y DISTANCIAS EN AIRE 

20.1 Las longitudes de contorneo, las 
distancias en aire y a través del aislante 
no serán menores a ios valores que. en 
milímetros, se Indican en la tabla si- 
guiente: 



Longitudes de contorneo (1) 
Entre partes bajo tensión 
de polaridades diferentes: 

—si están protegidas contra 
el depósito de polvo .... 

—si no están protegidas 
contra el depósito de pol- 
vo 77. # 

Entre partes bajo tensión 
y otras partes metálicas: 

—sobre una aislación fun- 
cional protegida contra el 
depósito de polvo: 

- de material cerámico, 
mica pura o material 
análogo 

- de otro material 

—sobre un aislamiento fun- 
cional no protegido -.mtra 
el depósito de polvo (4) .. 

—sobre un aislamiento re- 
forzado 

Entro partes metálicas sé- 
paradas por una aislación 

suplementaria 

Entre partes activas situa- 
das en depresiones de 'a 
superficie de montaje i-il 
aparato y as superficies. 
Entre arrollamientos bar- 
nizados o esmaltados de 

polaridad diferente 

Entre arollamientos barni- 
zados o esmaltados ;- jar- 
tes metálicas separadas de 
las partes bajo '.insión 

— por una aislacicu S mcio- 
nal solamente 

— por una aislación refor- 
zada 

Distincia en aire 1 ): 
Entro partes bajo tensión 
<¡2 polaridades diferentes: 

— Si están protegidas contra 
ol depósito de polvo 

—Si no están protegidas 
contra el depósito de pol- 
vo 

Entro partes bajo tensión 
y otras partes metálicas: 

—separadas por un aisla- 
miento funcional: 

- si están protegidas con- 
tra el depósito de pol- 
vo 

- si no están protegidas 
contra el depósito do 
polvo 

— separadas por una aisla- 
ción reforzada 

Entre partes metálicas se- 
paradas por una aislación 

suplementaria 

Entre partes activas situa- 
das en depresiones do la 
superficie do montaje del 
aparato y la superficie a 

la cual se fija 

Entre arrollamientos 'ar- 
nizados o esmaltados de 
polaridades diferentes . . . 
Entro arrollamientos bar- 
nizados o esmaltados y 
partes metálicas separadas 
do las partes bajo tensión 

— por una aislación funcio- 
nal solamente 

— por una aislación reforza- 
da 



Distancia a través de los 
aislantes entre partes metá- 
licas '.5): 
Separadas por un aisla- 
miento suplementario . . . 
Separadas p»r un aisla- 
miento reforzad» 



TABLA XX 

Distancia afolante 



Tensión de servicio 
<50V2) ^130 V jg250V 



1,0 
2,0 



1.0 
1,5 



2,0 



2,0 
1,0 

1,0 



1,0 
1,5 

1,0 
1,5 



2,0 
1.0 

1,0 



1,0 
2.0 



1,0 
1,5 



2.0 
8,0 

4,0 

6,0 
1.5 

1,5 
6,0 



1,0 
1.5 

1,0 

1,6 
8,0 

4,0 

6.0 
1.5 



1.5 
6,0 



3.0 
3.0 



2,0-2,5 3) 
3,0 



4,0 

8,0 

4,0 

6,0 
2,0 

2,0 
6,0 

2,0 
2,5 . 

2,0-2,5 3) 

3,0 
8,0 

4,0 

M 
2.0 



2,0 
6,0 



1,0 
2.0 



1,0 

2,0 



«Í440V 



2,0 
4,8 



2,0 
3,0 
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Nota 1: Esta tabla se considera oro- 
Visoria hasta que sean desarrollados" en- 
sayos itdecu.ulos y racionales, por ejem- 
plo, ensayos de envejecimiento artilleiai, 
que dan el nivel de seguridad requerida 
y al mismo tiempo provee un grado de 
libertad en el diseño. 

Nota 2: Los valores indicados cu la 
tabla para tensiones iguales o menores 
a 60 V se aplican a ios circuitos del tipo 
de clase III y no, por ejemplo, a los 
circuitos iinijrcsos. 

Nota 3: Se aplica el primer valor sola- 
mente si las partes son rígidas y lijadas 
por lusión, o si, la construcción es tal 
que sea improbable que una distancia sea 
reducida por una clcforn. ación o un mo- 
vimiento do las partes. En caso contrario 
so aplica el segundo valor. 

Nula 4: 1 mm so admite en el extremo 
de los elementos calefactores tubulares 
de los aparatos de la clase O, Oí y I. 

Noto 5: La distancia a través de la 
aislación no se aplica a las alslacioncs 
que están aplicadas cu íorma do Hojas 
. delgadas y que tienen al menos tres ca- 
pas, a condición que, cuando están en 
contacto dos capas do material, éstas re- 
sistan la tensión de ensayo para la aisla- 
clon relorzada, cuando esta tensión se 
aplica entre las superficies exteriores de 
las dos capas. 

Si se produce una tensión do resonan- 
cia cutre el punto donde están conec- 
tados un arrollamiento y un capacitor 
y las partes metálicas separadas do las 
partes bajo tensión por un aislamiento 
funcional solamente, la longitud de con- 
torneo y la distancia en airo deben tener 
Kw valores apropiados correspondientes al 
valor de la tensión producida por reso- 
nancia. En el caso de una aislación re- 
forzada estos valores se aumentarán en 
4 mm. 

La verificación se efectúa por medlcio- 
nes : tomando en consideración las figuras 
16 a 26. ; 

En los aparatos provistos de una base 
de conector, las mediciones se efectúan, 
habiendo insertado un toma móvil apro- 
piado, y luego sin dicho toma. En los 
otros aparatos las medidas se hacen con 
los conductores de alimentación de la 
mayor sección especificada en 26.2, co- 
nectados a los bornes de alimentación 
y luego sin conductores. 

Las mediciones se efectúan también, 
con las correas colocadas, y las tensio- 
nes de las correas en la posición más 
desfavorable y después sin correas. 

Las partes desmontables se colocan en 
la posición más desfavorable y las tuer- 
cas y los tornillos de cabeza no circular 
sé aprietan en la posición más desfavo- 
rable presumida. 

Las distancias en aire entre los bornes 
y las partes metálicas accesibles se mi- 
den también, aflojando los tornillos o 
las tuercas todo lo que sea posible, pero 
en este caso, las distancias en aire no 
serán menor al 50 % de los valores indi- 
cados en la tabla. 

Las longitudes de contorneo y distan- 
cias a través de las muescas o abertu- 
ras en las partes exteriores de material 
aislante, se miden con relación a una ho- 
ja metálica aplicada ?obre la super- 
ficie accesible. Para los propósitos tío 
este párrafo, las superficies accesibles do 
materiales aislantes so consideran recu- 
biertas por una hoja metálica; la hoja 
recubro todas las aberturas, pero so em- 
puja contra las esquinas mediante el de- 
do ele prueba de la figura 1. 

Si es necesario, se aplica una fuerza 
en toda entrada de conductores desnudos 
y sobre la superficie exterior de ias 
envolturas metálicas, intentando reducir 



Lis longitudes de contorneo y las distan- 
cias cu airo durante la* mediciones. ' 

La íucr¿a se aplica mediante un dedo 
de prueba que tenga una extremidad 
como la representada en la figura 1 y 
con un valor de: 

2 N para los conductores desnudos. 
30 N para las envolturas. 

En una ranura menor de 1 muí de 
ancho sólo interviene su ancho en la 
medición de las longitudes do contorneo. 

Una distancia menor de 1 mm no se 
toma en consideración para la evalua- 
ción de la distancia en aire total. 

Las distancias en aire prescriptas entre 
partes bajo tensión de polaridades dife- 
rentes no se aplican a la distancia entre 
los contactos de los termostatos, do los 
limitadores de temperatura, de los dis- 
positivos de protección contra las sobre- 
cargas, de los Interruptores de pequeña 
distancia de apertura de contactos o do 
dispositivos análogos, ni a la distancia 
entre las partes bajo tensión, de estos 
dispositivos cuando esta distancia varía 
con el desplazamiento de los contactos. 

En general, el Interior de un aparato 
que tenga envoltura que le proteja sufi- 
cientemente contra el polvo se considera 
que está protegido contra el depósito de 
polvo, siempre que el aparato nik.no no 
produzca polvo. No se exige que el apa- 
rato sea hermético. 

Para la medición de las longitudes de 
contorneo y las distancias en aire, debe 
tenerse en cuenta la presencia do reves- 
timientos interiores aislantes sobre las 
envolturas o cubiertas metálicas. Si la 
envoltura aislante de un conductor no 
es por lo menos eléctricamente equivalen- 
te a la de los conductores y cables de 
los cuales forma parte, este conductor 
se considera como desnudo. Ver también 
23.5. 

La prescripción concerniente a las dis- 
tancias a través de las aislación no im- 
plica que la distancia prescripta deba 
ser el espesor de un aislante sólido sola- 
mente, puede consistir de un espesor 
aislante sólido aumentado con una o va- 
rias distancias en aire. 

29.2 Las longitudes de contorneo y las 
distancias cu aire menores a las especi- 
ficadas en la tabla se admiten para las 
partes bajo tensión de polaridad dife- 
rente separada por una aislación funcio- 
nal, tal que «1 aparato no presente ningún 
defecto en el sentido de esta norma si 
las longitudes de contorneo y las distan- 
cias en aire se cortoelreultan sucesiva- 
mente, y las longitudes de contorneo se 
sitúan sobre la superficie de material 
aislante satisfaciendo el ensayo de 30.3. 

29.3 BORNES PARA LOS CONDUCTO- 
RES EXTERNOS. 

Las longitudes de contorneo y las dis- 
tancias en aire anteriormente cíenmelas 
se aplican a los dispositivos de conexión, 
pero se necesitan distancias en aire ma- 
yores cuando se efectúan las conexiones 
de alimentación. Estos dispositivos se ubi- 
carán o se protegerán de manera que, 
si un alambre del alma de un concílle- 
te: .;c separa después de la conexión de 
Iol conductores, no exista peliaro de con- 
tacto accidental entre .las partes oajo 
tensión y las partes meta icas accesibles 
y, para ios aparatos de Ja clase II. entre 
las partes bn.jo tensión y las partes me- 
tálicas separadas de lus partes metálicas 
accesibles por una aislación suplementa- 
ria solamente. 

Las distancias en aire y !rs longitudes 
de contorneo entre los bornes para ins- 
talaciones fijas y entre estos bornes y 
las partes metálicas adyacentes tendrán 
al menos los valores siguientes: 
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TABLA XXI 

Distancias en airo y longitudes de contorneo 
PARA! BORNES DE INSTALACIONES FIJAS 



Bornes para instalaciones fijas 



Tensión nominal 
(V) 



250 
380 
440 



Distancias en aire y longitudes de conv>rnco 
, (mm) 

, _ _ 

8,0 
9,5 



Para los otros aparatos provistos de 
cables flexibles no desmontables, la ve- 
ril icaclón se efectúa por el ensayo si- 
guiente: Se quita 8 mm de longitud de 
material aislante de un conductor fle- 
xible que tiene una sección nominal es- 
pecificada. . Un alambre del conductor 
se deja libre y los otros se introducen 
completamente y se aprieta al borne. 

El alambre libre se curva, sin desga- 
rrar la cubierta aislante, en todas las 
direcciones posibles pero sin ángulos vi- 
vos sobre la longitud del tabique. 

El alambre libre de un conductor co- 
nectado a un borne bajo tensión no to- 
cara cualquier parte metálica que sea 
accesible o esté conectada a una parte 
metálica accesible o, en caso de apara- 
tos con doble aislación, ninguna parte 
metálica separada de las partes metá- 
licas accrstbles por una aislación suple- 



mentaria solamente. El alambre de un 
conductor conectado a un borne de tie- 
rra no tocará ninguna parte bajo ten- 
sión. 

29.3.1 La distancia entre los bornes y 
la caja, para los cables previstos para 
corriente mayor de 25 A no será menor 
de 9,5 mm. 
30 — RESISTENCIA AL CALOR, AL 

FUEGO Y A LAS DESCARGAS 
SUPERFICIALES 

30.1 Las partes exteriores de material 
aislante cuyo deterioro pudiera nacer ¿l 
aparato peligroso, serán suficientemente 
resistentes ; al calor. 

La verificación consiste en someter las 
envolturas y otras partes exteriores do 
material aislante a un ensayo presión de 
bolilla por medio del aparato represen- 
tado en la figura 12. 

La superficie de la parte a ensayar se 
dispone horizontalmente y se apoya som- 



bre ella una bolilla de acero, de 5 mm 
de diámetro, aplicando una fuerza tic 
20 N. 

El ensayo se realiza en una estufa a 
una temperatura de 75'C dz 2"C o a una 
temperatura que exceda do 40'C dz 2?C 
el calentamiento de la parto considera- 
da, determinada durante el ensayo es- 
pecificado en 11, según el valor mayor. 

Después de 1 h., se retira la bolilla y 
se mide el diámetro de la impresión de- 
jada. Este diámetro no será mayor de 
2 mm. 

El ensayo no se efectúa sobre te par- 
tes do material cerámico. 

30.2 Las partes de material ululante 
que sostiene partes bajo tensión resisti- 
rán a un calor anormal y fuego. La ve- 
rificación se efectúa por medio cíe los 
ensayos siguientes: 

Se efectúa un ensayo como se describe 
en 30. 1 pero a una temperatura de 12o "C 
d= 2?C o a una temperatura que exceda 
de 40?C rfc 2?C el calentamiento de la. 
parto considerada determinada durauto 
el ensayo especificado en 11, según el 
valor mayor. 

Las partes de material aislante se so- 
meten a un examen por medio del dedo 
cónico calentado eléctricamente en un 
aparato como se representa en la figu- 
ra 13. 

So introduce el dedo en un agujero 
cónico prácticamente en la parte a en- 
sayar, de manera que sobresalgan igual- 
mente del agujero los dos extremos de 
su parte cónica. La muestra so apoya 
contra el dedo con una fuerza do 12 N. 
Se inmoviliza el dispositivo mediante el 
cual se aplica la fuerza, con el fui de 
evitar todo desplazamiento posterior. 

Se calienta el dedo en 3 min., a una 
temperatura aproximada de 300*C se 
mantiene, durante 2 min., a esta tem- 
peratura, con una d'screpancla de 10'C. 

La temperatura se mide por medie de 
tcrmocuplas situadas en el Interior del 
dedo. 

Durante el ensayo se producen en el 
punto de salida dci dedo, soure tu su- 
perficie superior de la muestra y por 
medio de uu gcuetador de alta írecuen- 
cia, descargas de ó mm de longitud apro- 
ximada. Mi la muesuru, ni ios g»s ( s pro- 
ducidos por el calentamiento d'.uerán 
inflamarse ul cornáceo con las descar- 
gas. 

Los ensayos no se realizan sobre partes 
de material cerámico, las parces Hisian- 
tcs de los conmutadores o de los porta- 
escobillas y elementos análogos, ni sobro 
los carretes de bobinas que no se uti- 
licen como aislamiento reforzado. 

30.3 Las partes de ma tonar a.slantc 
que soportan partes bajo tensión y la 
aislación suplementaria de los aparatos 
de la clase II con envoltura metálica, 
serán de material que resistan ias co- 
íTicutcs superficiales, si están expuistas 
ni uso normal a condensaciones exce- 
sivas o a un depósito de poivo excesiva 
excepto que ias longitudes de contorneo 
sean por lo menos ¡uunics a dos veces 
los valores especifícanos en 2-J.i. 

Para los m;t¡,ci-,aU'j distintos üe los 
cerámicos, la verificación se cree^m ¿nu- 
cí ensayo siguicntc: 

Se d'spunr •>on/,oj¡l.íiliiK > nte un i super- 
ficie piuna de ia parte a ens.-.yar, que 
tenga si es posimo, por lo menos J¿ aim 
x t5 mm. 

Dos electrodos de platino o tic jiro 
material suiít.ciiteniente resistí. me a la 
corrosión, que tengan las dimeiísioucs 
indicadas en ia figura 14, se colocan so- 
bre la superficie ele la muestra de Ja 
manera que se indica en dicha figura, 
estando en contacto con la muestra en 
toda su longitud los ángulos redondea- 
dos. 

La fuerza ejercida por cada electrodo 
sobre la superficie es de 1 N aproxima- 
damente. 

Los electrodos so conectan a una fuen- 
te de alimentación con una tensión al- 
terna de 175 V v 50 Hz, prácticamente 
senoidal. La Impcduncia total del cir- 
cuito, cuando los electrodos están en 
cortocircuito, se regula con la ayuda do 
una resistencia variable, de manera quo 
la corriente sea de 1,0 A ± 0,1 A, con 
un factor de potencia comprendido entre 
0,9 y 1. El circuito comprende un relé 
de máxima intensidad que tenga un re- 
tardo de 0,5 s. por lo nienos. 

La superficie de la muestra so hume- 
dece con gotas de una disolución de clo- 
ruro de amonio en agua destilada, que 
caen equidistantes de los electrodos. La 
disolución tendrá una resistividad volu- 
métrica de 400 12 cm a 25 'C, que co- 
rresponde a una concentración de 0,1 % 
aproximadamente. Las gotas tendrán un 
volumen de 20 min.3 dt 5 mm.3 y cae- 


rán desde una altura de 30 mm a 40 mm. 

El Intervalo de tiempo entre la calda 
de una gota y la de la siguiente es de 
30s.±5s. 

No se debe producir ni contorneo ni 
descarga entre los electrodos antes de 
haber caído 50 gotas. 

El ensayo se efectúa sobre tres luga- 
res de la muestra. 



Antes de cada ensayo so verifica que 
los electrodos estén limpios correcto* 
mente redondeados y perfectamente co- 
locados. En caso de duda se repite el 
ensayo, si fuera necesario, sobre una 
nueva muestra. El ensayo no se efectúa 
sobre las partes aislantes de los con- 
mutadores o de los portacscoblllas. 

31. PROTECCIÓN CONTRA LA 
OXIDACIÓN 

Las partes ferrosas, cuya oxidación pu- 
diera hacer peligroso el aparato, estarán 
protegidas de una manera satisfactoria 
contra la oxidación. 

La verificación se realiza por el en- 
sayo siguiente: 

Las partes a ensayar se desengrasan 
por inmersión, durante 10 min.. en te- 
tracloruro de carbono o trlclorunj ele cta. 
no. Después se Introducen en una diso- 
lución al 10 % de cloruro de amonio en 
agua, a 20?C ± 5?C, en la que se man- 
tienen lo mlnu. Se retiran, se hacen 
escurrir ligeramente y sin secarlas se 
suspenden durante lo min, en un re- 
cinto de atmosfera saturada de humedad 
a una temperatura de 20»C da 5*C. 

Las muestras se secan durante 10 min. 
en una estufa a una temperatura de 
10tW d= 5»C. Después de secas se com- 
prueba que no presentan ningún indicio 
de oxidación en sus superficies. 

No so tiene en cuenta ligeros indicios 
ele oxidación en las aristas, asi como 
tampoco las coloraciones amarillentas 
que desaparezcan por simple frotamien- 
to. 

Las piezas tales como resortes helicoi- 
dales, o piezas expuestas a abrasión que 
lleven una capa do grasa no so someten 
a esto ensayo, salvo si ofreciera dudas 
la protección que la grasa puede ofre- 
cerles contra la oxidación. En este caso 
se efectúa el ensayo sin desengrase prc- 

APENDICE A 

TERMOSTATOS LIMITADORES 

DE TEMPERATURA Y ItELES 

DE MÁXIMA INTENSIDAD 

1. Los termostatos deben tener 
una capacidad do corte y de cie- 
rre suficientes. La verificación con- 
siste en someter tres muestras a 
los ensayos especificado» en los puntos 
2 y 3. 

Si los termostatos son marcados con 
T, so ensaya una muestra con la parte 
interruptora a la temperatura ambiente, 
y dos muestras con esa parte a la tem- 
peratura correspondiente a las marcas c 
indicaciones. 

Los termostatos que no tienen Indica- 
ción de sus características nominales 
pueden 6er ensayados con ei aparato o 
separadamente, según lo más convenien- 
te, pero, salvo espccu.c xoion en contra- 
rio las cjndiciones de ensayo serán si- 
milares a las que se presenten en el 
aparato. 

Durante los ensayos no se debe pro- 
ducir ningún ureo permanente. Después 
de los ensayos tas muestras no deben 
presentar ningún daño que pueda per- 
judicar su utilización posterior jas cone- 
xiones eléctricas no deoen ailojarse los 
termostatos deben satisfacer un ensayo 
dieléctrico como so especifica en 16 3 
pero siendo la tensión de ensayo para 
la aislación entre los contactos dos ve- 
ces la tensión aplicada cuando el apa- 
rato esta alimentado a la tensión nomi- 
nal o al límite superior de la gama no- 
minal de tensiones. 

La frecuencia do funcionamiento del 
termostato puede ser aumentada por en- 
cima de la frecuencia normal propia del 
aparato, siempre que no resulte de ello 
un aumento del riesgo de falla del ter- 
mostato. 

Si no es posible ensayar los termosta- 
tos separadamente, es necesario someter 
tres muestras del aparato en el que se 
utiliza el termostato. , 

2. So hacen funcionar térmicamente 
200 veces (200 cierres y 200 cortes) en 
las condiciones que se presentan en el 
aparato, cuando éste funcione bajo una 
tensión igual a 1,1 veces la tensión no- 
minal o 1,1 veces el limite superior de 
la gama nominal de tensiones, y bajo 
la carga más desfavorable que se pre- 
senta en uso normal. 

3. Se hacen funcionar térmicamente 
los termostatos 10.000 veces (10.000 cie- 
rres y 10.000 cortes) en las condiciones 
que se presentan en el aparato cuando 
éste funciona bajo tensión nominal o ba- 
jo el límite superior de la gama do ten- 
siones-nominales y con la carga normal. 

4. Se hace funcionar térmicamente 
los limitadores 1.000 veces (1.000 cierres 
y 1.000 cortes) en las condiciones que se 
presenten en el aparato, cuando éste 
funciona bajo la tensión nominal máxi- 
ma, con la carga normal. 

5. Los limitadores d-s temperatura y 
los relés do máxima intensidad deben 
'••«donar de manera segura. 
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La verificación consiste en hacer fun- 
cionar el aparato cu las condiciones es- 
pecificadas en l'J.U o 19.3 sesún el caso. 
: 6c hace funcionar 200 veces los limi- 
tadores de temperatura- y los relés con 
reenganche automático. Los limitadores 
UC temperatura y los celes de máxima 
Intensidad sin reenganche automático 
son reenganchados después cíe cada ope- 
ración y así puestos en funcionamiento 
10 veces. 

Después de los ensayos las muestras 
no deben presentar uiivíün daño que 
pueda perjudicar -su utilización posterior. 

So pueden prever ut'.i ventilación for- 
zada y períodos de reposo para Impedir 
daños en el aparato. 

6. Los termostatos, los limitadores de 
temperatura y los teles de máxima co- 
rriente deben construirse di* manera que 
ou regulación no se modifique sensible- 
mente por caleutaitilenlo. vibraciones, 
etc., quo se prndi.ir.ciui en uso normal. 

La verificación se efectúa. por pxamen 
durante lia ensayos especificados en 19. 

ANF.XO B 

CONSTRUCCIÓN 

DE í,OS TRAN.-JPUKMAUOBES 

DE SEOUtUDAD 

Los arrollamientos ni Uñarlos y secun- 
darioo ele los transformadores de segu- 
ridad estarán sexuados mu - una barrera 
aislante, y la construcción será tal que 
no exista la posibilidad de conexión en- 
tre estos arroltíinilep.tns dilecta o Indi- 
rectamente, a. través de olías partes mc- 
ttllcns. 



En particular, se tomarán precaucio- 
nes para evitar: 

— Desplazamientos de los arrolla- 
mientos primarios y secundarios, 
o de sus espiras; 

— desplazamientos de los conducto- 
res internos o de ios conductores 
para las conexiones externas, des- 
plazamientos indebidos de partes 
de los arrollamientos o de los 
conductores internos, en el caso 
de ruptura de los conductores ad- 
yacentes a las conexiones o el 
desapriete de las conexiones; 

— lodos los elementas de sujeción 
tales tomo tornillo, tuercas, aran- 
delas, o similares (pie fijan algu- 
na parte de aislaclón. no liarán 
puente entre los circuitos prima- 
rlos y secundarlos Incluyendo los 
arrollamientos: éstos no se aflo- 
jarán ni se desconectarán. 

El arrollamiento primario y cada arro- 
llamiento secundario se bobinará de mo- 
do que cada espira sea adyacente a la 
siguiente, en toda capa del arrollamiento. 

Como ejemplos de construcciones que 
satisfacen las prescripciones del presente 
párrafo, se pueden citar: 

0.1 Los arrollamientos se disponen 
sobre bobinas en material aislan- 
te adecuado. 

h> Los arrollamientos dispuestos so- 
bre un carrete único, con una pa- 
red de separación, de material ais- 
lante adecuado, a condición que 
el carrete y la pnv.-d di» -e-p.ira- 
ciou sean prensm.los o moldeados 



en una sola pieza o que, cu el 
caso donde la pured ele separa- 
ción es sup"rpuesta, exista una 
protección intermedia o un recu- 
brimiento sobre la unión del ca- 
rrete y la pared de separación. 

c» En transformadores con núcleo 
de hierro, las aislaciones entre 
arrollamientos primario y secun- 
darlo de tijio concéntricos, ten- 
drán por lo menos tres capas, tal 
que dos de ellas solamente colo- 
cadas en contacto resistirán' la 
tensión de ensayos para alsla- 
ciób reforzada, cuando esta ten- 
sión de ensayos se aplica entro 
h.< superficies esternas de las dos 
capas. 

Todos ltv; arrollamientos tendrán 
sus espiras terminales fijadas 
por inocuos seguros, lo cual ' pue- 
de lograrse mediante el empleo de 
una lámina do material aislante 
o de un material endurecido por 
ci calor llenado totalmente los 
intersticios y sellando eficazmen- 
te las espiras terminales. 

ANEXO V 

RCAjuianos alterativos 

PAlfA LAS UNIDADES 
PROTECTORAS DE MOTORES 

Los protectores de motores diseñados 
para utilizarse sin mantenimiento cuiu- 
ptirau con ios siguientes requisitos si se 
proveen las protecciones de velocidad jrjo 
de rotor det-vórin esiieeificndaií en 19. 

Los. ensayos indicados en 19.7. 1 se 



llevarán a cabo sobre el misimo aparato 
o sobre un .muco preparado a tal efecto. 
El tiempo de envjiyo sera el .siguiente: 

1) Los tíi'itoies previstos de dispositivo 
de pro:eccion con reenganche au- 
tonuiU» serán ensayados con rotor 
detenido Jurante 3 días (72 h.) para 
los aparatas que tiene esfuerzos eléc- 
tricos de corta duración y durante 
1S días para los aparatos que tie- 
nen esfuerzos eléctricos de larga du- 
ración. ■ 

2 1 Los molotes provistos de dispositi- 
vos de protección con reengancho 
manual deben ponerse en funcio- 
namiento con el rotor detenido tari, 
tapidamente como sea posible du- 
rante 60 ciclos. 

Las tcmpeíattira.s se controlan a inter- 
valos rcguiares en el curso de los tres 
primeros días para los motores con dis- 
positivos de protección con reenganche, 
automático, o en el curso de los 10 pri- 
meros ciclos para los motores con dUn 
positivos de protección con reenganche 
manual. Las temperaturas no debeu ex* 
ceder de los valores indicados en 19. Tv 
- Durante los ensayos ios dispositivos d» 
protección de los motores deben funcio- 
nar de manera confiable y deben res- 
ponder a ¡as prescripciones Indicadas etu 
3, sin cortocircuito a masa del motor o 
presentar peligro de incendio. 

Después del periodo especificado paro, 
la medición 4e la temperatura el motor' 
debe soportar el ensayo dieléctrico es-. 
pacificado en 19.10. 
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Dimensiones en milímetros. 
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11 - Dispositivo para eneayav resaltos en las entradas de las conducciones. 



Fisura 12 - .Aparato para el ensayo presión óc tooUU*. 
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íe.rn)ocupta 



T © © 



Bornfjs para /a y 1 
corriente. — / 

ca/e/útfora \. 



© 






, .V/i. fV.V.'.'J 




^«s=--: 







Born¿s> para 
ÍQ íarmocup'a 

Ott> 




W B u«» 13 



Dimensiones en ínUíinctios. 
Aim<\U> para el cus^yo del tiorto oi'iuUk» caliente. 




EL airo Jo 



Mtre.<ft 



m 



Anojofo íigamrnznfe. 'redondeado 



Dimensiones en uilUuietros. 

K -» IftotKWloióa t dimensiones de loa electrodos par* el one»yo de rwrtu- 
tcnctft a los corriooto» suywfiofatea. 
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Las capas de arena y prava para recular la salida del niiun. oüUvs canas están 
srpií-aiiíis jjiij- una iiiaüa imt;die¡t y papi.-l .s«canVe. 








jL>¡i«cn.sloin\s en milímetros. 
Ñola: El soporte debo ser más pequeño c(»Jc el equipo bajo en.-.ivo. 
l"J|;»ra J5 — Apáralo pava la verificación de l¡i protección contra ",a,s .v;;'tn-,.lie 1 iuün.s. 



í-'íiíwn, ÍO a 2fí 
Medición de .a.-; ■ ">) -.un ¡. l-s .'.e contor- 
neo, distancias en aire y distancias ■ a 
travo-; del ai it'.UMe. 

IiOs métodos -<{■.;<<•■' ules pera la mo~ 
dieión do ü's : nn:;¡¡ nú:, do cun'.e', 'ieo, 
dial aiieia.-; en ain; v dislancias a UmvO" 
de. Ja ni •Uirión .■••? utilizaran en in in- 
tei'i-rc'i.eión de bs i>r.- ■' vipvé nes de a 
presento norma ñera iig ensayos de ios 
apera tnc¡ elecírodomóslieo'; para vori rí- 
en r ai omaplcn con ¡i'. '• ule —a^-a. 

Los métodos no Incoa dislinetón cn- 
l)'c distancias y muescas o entre diver- 
ces tipos de nislación. 

Gn parte de lu liipótcsis sbnicnta 

1. Una muesca odc tener lad<¡?, 
p;'¡:il"lo.':, convergentes o diverr;oiilCH. 

:!. Cuando ''.na ranura, tiene Indos di- 
Ve)<e:ites, „, la lonaitud mínima mayor 
de 1/' 1 mili, profundidíid mayor de J.,5 
inm y una "oiirntnd en 1- baso mayor 
O i,i;oal a 1 mm, es' a so con íd"l'a conio 
«.'•viva lento a una dir.l.n. "r/ri en airo 
.(vi r ceso K? 9). 

3. Toda esquina cuyo «tnsulo c-"' me- 
nor (juc 30? puede' considerarse como 



puesto <n deri'.Li 'idn <in am veineulo 
aislante de i inm Cl'l inm il ;¡.:i... 

de c<.ntaminaoión\ ubicado rn ;a. ,»>:■,'•■ 
■'.Viii '.:i;í\s da,d¿n álable (ver erj.SU-'J). 

''•''>.' ¿ruando ¡a'Tlísi.anéia do la, parí;:; s' 
i'i'.'i'U' il" nrtí i"*!. 1 M: ■ T;n. .:s 'nayoy e" >';:e-' 
■'. 1 mm (I,'! mm i-ii T,ti:-'.wv>.'i de mu 
' •iniíiicién), no -..■:;:,■■ 'oi^dírd'/; ■:..■ 

:< H \,.,¡,(.,¡. ;, j:--v.; c ] c i ".•:p:v : i,, .-¿^ ; ;;| C , 

■" 'J. c; con "idem qiir. no existe' nr-.inino 
de '■' H'dludec de ff>níorneo d in diíil.'in- 
ti:i r n aire e;¡ miiyor do '!/•} -111111. i-.;!n, 
última c r;tá derüildd en el Uem :! de 
nrriba. 

j. Las ]ene;il,ii(lp.-, de con'-i'-nei) y I.-.-, 
disiancií!:; en aiie so eliden en! re nni-f.e;: 
»\óvJlns en j'elaeién a otras, ' so toman 
en eonr.idei aci^n, cnrndo chíi". parte.': v-o 
idjieau en ;;u posición ee.taf" -lavia má-. 
(¡e.-.ravorable. 

7. La..'; .'ou'Jludcs de eentoiuco eva- 
'¡'■'Om no r;"!i jniniís menove-; a Ja.'. :'<'• -.- 
ü'iicio:; en vico' medida:?. 

3. iJ/i-i ' , ! '.neia, menor de '. inni ('/■' 
"■vn :.'\ y.\ ■•''-■ :".:"ti\ t¡c eo"! .-nín - l-'nl 
¡:o :;c '.'-i. ■:•.;.... iMU.ifi.ií.'.Mi'- ■>...;>■•). ¿\'ím i:i . 
cva.l'.T.tlón de Ir, Odite.nc'a cu aire Uiv-r.l. 



N 






'/;?/rr 



/ 






Trayectoria en el aire. 
Vrayectorin, de contorneo. 
Material aislante. 
Metal. 



Uieelainc 



n t 



'i>: Et camino de la longitud' do -cenk-meo en una muesca ue lado» 
eniivevcntea de >.■! "l'indidnd cualquiera, V de ionyitud inícrior a 1 «nra. 
i a a.íi'dlud de ^uniorneo y la dir»tan.e¡n. en airo son iraníes y so miden 
mueca, como kc indica en la ílgura. 

"iiíiJi-n. 1G — Ca.fJO Ti'-' 1. 



tr.ivc.' 



ja 



Imm 




Distíuicia en el aire. 
Distancia en contorneo. 



■-Jor.d; ■<án: i'il c in)!io de la longitud de contorneo comprende una muesca ton( 
de; pataklo. de pretuiHüdad. cualquiera y de Jeneitud isiml o mayor do 1 mm. 
., , ; '.>Wt¡)<:<:.í.a di,-,tancir. en airo ctí la distancia en linca recta. El camino a Itt 
•nijiUul de cmloruco c; el contorno de la mucica. 



Secura 17 — Car.o II? 2 
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hou-tín orrorAr. _ v; ,r,.. s 1:1 c ]<. m„,,,, ,i f . m ¡ 







-■:J¿ 



• \ ' 
Comisión: tu cjiíiiiv w la i,!i, 

CUyo ;\'i¡:i';'J es uu-a.ji- ij.j ¡¡0" y cu. 
H-ifíla.: Li di.iUi:\;..i i.u ; iji,. r: 
lonijiliul de i-oiit.-:.ini..'.. f c.s :~;-.;iiii'1h!'.i 



:v\<\\V\ 



'. a ci..' cn¡i''iiiu-..> (■■ , .! : .¡' l .'i 
■ '¡'..■.itua o. :.i.i. i i 1 ",. ..i. i 
■■■j. a-i.t i!'c¡a cu lii-.-- ■ :•..■■ 

-. - ■- .... . .'i Ciil'lmili) -Je ;l ¡i 1, CJ 

el lüiuló fií- la muesca ¡idi' mu unión áe i-4 i!i' 



.■u ¡u ai;.-.'>t-. 



lili! UU'.C ■•':'. í:'\ V 

.1. 

. i 1 1 i..-, •.■uttíj d,.; i..i 
; i ■: ;i'!.o-" l 'Vi.:u.iiaü 
■jx tuiítiiui-üii' ion ! 



¡líinr.'. !■; — c.i 




*5 r *y' — 7'"< : i'~....ji-¿'j — _JV-- .. \ •• a ; .mu nn".... i áim » w'< L.-j 

/\/\/ y>' y y y v -.■•■ y/- y / •.",'"- 



,„„i^ em,i,:,V>,,: El Cil " ií!1 " de la loiv,'ii','cl d. 
rnciwi o :i!j a\,n¡( 

««fin: La tli..¿ 



o cunt.icuco iiifluyoníli-» en esta couskle- 



rcsnlle'Kl < w..in,> ,i. : ', 7!, "!!'!; ,'*• l ' 1 r "; ,>,n * T ( '" »'"' '»«« corlo sobro la cinu del 
vo.wil. ij < animo dv .i ;.rii;¡lU(i «... e^itoris;.; es .siguiendo el contó-»,* r | ol iv ¿ A a c . 

finura i;» — Caso N -1. 




-<xx>c>o<xxx><x 

■\ a v'\\XX\\v 



í'ara la aplicación de las prescripciones relativa:; a las longitudes de contorneo 
'..¡•¡i la-, .siiuan;>n.'í: .sin contaminación, normales o cea contaminación, en el caeo 
'[■- ma.s cli: una situación, los limites so calculan sobro la base de UIX YC-lt por mi- 
límetro, hcv.iui la:; disluncias medirlas en rada situación. 

VlRiira 2;; — Caso N" 3. 

Para las presea iliciones del paríalo ^0.2.1, tensión cíe servicio dC 250 V» en VOlS 

per milnncl iíjs lo?. limites corre- iiondlcalcs .son: 



Situación 



V|mm 



Sin contaminación Normal 
Con contaminación 



125 
63,5 

41,5 



Las longitudes cir eoniornro correspondientes a cada situación se miden y la 
tensión corivspoiulinite .se calcula a partir de la tabla de arriba. La suma de estas 
H'ii.su.«u\s calculadas n n deberá ser menor que la tensión de servicio entro las 
parles correspondientes: 
K.iemplos: 

Suponiendo X 2 min. la I ensión calculada es entonces: 2 X 62,5 = 126. 

Suixiiiendo V i mm, la tensión calculada es entonces: 1 y. 125 .= 12K». 

La suma do estas tensiones rs 250 y el ejemplo satisface entonces la* prsscrU*- 
clones aplicables para una tensión de servicio de 250 V. 



< í fAfn 



¿íttim 




lllli, :. 

dl-ikovj 



o-.i inri 

ni; ..| 



I <'.ll! 

inca 



n ■> cii' la l"ili:itild de coillonvo que comprende dos pnrlcs no 
<- o.- i'.t.v,ilud<'.i mi'iioie.s de 1 mm ' D,2¿ iniii ■ de cada lado 
i«.' ue la longitud d<- entitoi-nfo y la distancia en aire es la 
ice ■ como se indica arriba. 

Finura 211 -- Cas." N" :';. 




r\ r-'-.-'v..-^ 



F/yyv,-, 
i/vyx/v^ 



^^W^í^^c^ 



««,l.w* 1 ^í CÍ ' i ;" : E1 Cíí ' rU "? «*-' 'a loiüiitud de contorneo comprende rtiw partes no 
«ñiflas con )hs muescas do longitud mayor o igual a 1 mm de cada lado 

Lrth,!rL I *f Ul,l!a °" a ! ,c cs la «llstancla en linea recia. El camino de 1* 
gppgituri de contorneo es «leulcndo el contorno de la muesca. 

Figura 21 — Ca.^o N 1 * ». 




: Ht «Miftsiia <jc í* íorifftwm <t¿ ««(Momeo con».f>ren*ei*<*<» <m* parten n«» 
•«, JMW un Jado, una rttnwa ckf lo»!!**»* m«nftr te i mm y, por {>fcw ladi>. 
. IMWii'ft a longitud mayor o ig»ai /fc» i mu 

ntíflKi 3U>s owntuos de la dlstímcwi e« «re y de t« loperttid de co«tot«ec «e 
"— fn 3* ftgui*. 

Fi«>Ma ae — Os»» NF* 7. 




Condición: El camino de la longitud de contorneo que comprende uno, muesca 
de lados diverfícnte.s. de profundidad imial o superior a 1 1|2 mm y de longitud 
superior a 1|4 nuil juna la parle más estrecha, y mayor o igual a 1 mm en la 
foa.«\ 

KezU: La distancia en aire es la distancia en Itnea recta. El camino de la 
longitud de contorneo es siguiendo el contorno de la muesca. 

Nota: El caso N? 3 .se aplica igualmente a las esquinas internas, si sus ángulos 
son inferiólos a ü(T 



Figura 21 



Cas* W 9. 




L* 4Rctanci« entre la caoefla aei f.'-ntitlo / l¡» pnte<l 0c un .«lojuintento e» mu. 
pe<iueft* paca U>niar«M wi <xn*iü&vr;ici-:<u 

Jé'ie.'Mwv. 35. 
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La distancia entre 3a cabo» del tomillo y la pared de un alojamiento es sufi- 
ciente para tomarse cu consideración. 

Vigmo, 2C 



DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

)M1'U ESTOS 

LV.A. Régimen de pagos a cucu- 
lii para productores y cwrtxa tintas 
«le uva «jut tomcrcúJiccn viio de 
su pimpiudud. 

JIHSOLÜCION 

OKREHAL, 

3s. As, ¡»|2tBl 

VISTO que midiante las disposiclories Je 
ta Ley N" 22.2M. sf na enminado en- 
Irc otras, .as exención de que gozaba 
la veiiU de vino y 

CONSIDERANDO: 

Que el análisis de las particulares <sa- 
racleristicas operativu de ia produc- 
ción y coaaercialicaeión «te ese pro- 
«kKto jone de manifiesto que -•. su 
«k«>or oaite la producción vitivinícola 
es 1 eicctuaoa por cuenta jr orden de 
productores de uva, quienes cacar- 
ean tu procesamiento a ios estable- 
cúoientas bodegueros. 
Que como consecuencia de ello, los 
pmtUayftores mencionados, sólo en con- 
ttMias oportunidades venden su pro- 
ducción como tal, sino que ésta es 
destinada a subir el xa-iánenifcc .¿-o- 
core de transformación y en defini- 
tiva k) que resulta objeto de comer - 
ctaJJüación ee el vino resultante. 
Que por otra parte js Habitual que 
cada productor venda el vino al 4Ué 
ee hace refene~cia aa no mas de dos 
« tees openudooes globales. 31 d 
touooourao de jo ejeaefeüo fiscal 
Que la particularidad señalada ¡aa.ee 
aconsejable adaptar Jas disposiciones 
vigentes en materia de pagos a cuen- 
ta del tributo, a las especiales Víbor- 
aaUv&s que «e presentan en la ?ro- 
doceáon y comercialización vittvini- 
coüa.. 

IV* eUo, de acuerdo a, Je aconse- 
jado por las Direcciones Recaudación 
7 Asuntos Teonioos 7 ¿midióos, y «n 
ejercicio de las atribuciones eonüe- 
ridas por los «utáoulos a» y 1» de Ja 
i«y »♦ UÜU3, texto ordenado m 
■MWB y cus modifícaclonee, y « de la 
Xcy de] Impuesto al Valor Agregado, 
■codificada por % Ley N» 22294, 

SD 8«fcdfo«t-tor General de la 

Dirección General Impositiva 

Revuelve: 

Ártica** 1» — los propietarios de vino 
elaborado «sn uva de su propia produc- 
eife * través de un proceso efectuado por 
terorros, que lo comercialicen eBClu&tva- 
mwl* mediante la venta a loa estable* 
i>i*»»fn(os indicados en el artfeolo «*y no 
resulten responsables del gravamen par 
la consecución de otras hedías topanl- 
lúe». (Hiedan exceptuados de informar o 
iimrefcxr loa anticipos mensuales fijados 
»o«* ráeos a evento, «t tributo par la 
K.-x>;«r«m Genesnl H» 2394, 

Ai 1. :» _ Quienes «ean propietarios de 
vniu : ■■•j.toi.raüo san teroeros a partir de 
uva ;,, c m pertenece por haberte sido 

""■ ,i; »"■ iwdnctor en pago de ser- 



vicios relacionadas «on la obtención de 
la misma, están alcanzados ¡por la exoen- 
ción del aiüculo V>, en cuanto * ¿.j ses- 
pecto se verifiquen tos requisitos esta- 
blecidos en diobo articulo. 

Ait. J* — Ule toeneüciaiioe de la ex- 
cepción establecida ion Dos «rttoulo I» y 
2-i deberán «onranioax a «sta' Dtoooción 
metliaitte nota simple, la cincuastancia de 
lialiaxse «antprBndidos <en as poevisianes 
de ditíUos arUonlOfi. i*a esoepclón ipzo- 
cedexá a oarür del primer snQoiipo que 
veaca «on ¡posteriarldad a diolia oaan- 
nicactón. 

Ait. ** — Ijj, exoepción -etitaWeoiü» «n 
loe aiitiouloa a» y 3» «adncazA xabemiM- 
CKtnrnte a partir dd momento en que d 
boc«tfiráar¿o ne neuaa la toUOicVad de Sos 
requisitos aBá dispuestoB, ■nenacieno» de 
inmediato la dbligr-áda de iaSoranar o 
ingresar anticipos según jas nonatas de 
la Seeolucion Oaaeiral N* 2.294. 

La pérdida r 1 cl beneficio se mantendrá 
hasta la finalización del ejercicio Sisea] 
en que tal hecho ocurra, debiendo pato- 
ticar la comunicación a que alude el ar- 
tículo precedente, et. el siguiente periodo 
fiscal, a efectos de .-obtener nuevamente 
la excepción indicada en los artículos 
1» y 2>. 

Art. V — Sin perjuicio de la -excepción 
indicada en los «rtiñulos 1* j '2* respecto 
de «us benef idilios subsisten Ja .total trtaj 
de las restantes obligaciones resultantes 
de las normas -^oentes en el ámblt» del 
graramen. 

Art. «♦ — lo¡ bodegueros, franritnruvdo- 
res y ftivsladistas de vino de usa, debida- 
ineatte inscriptos coma «ales en el Insti- 
tuto Nacional de Vinltisaoultuí», y tomo 
cotíbríbuyonte» de -ibnpnedios internos y 
del Impuesto «1 Valor Agregado «a Sa 
Dinecdtón Nacional Jümposnáva, aean per- 
sonas ¡físicas o jurídicas, incluso «ntes 
cstatalefi, nacionales, provtnoiiLles o «a- 
nicqaáaes. deberán .actuar oomo agentes 
de retención cuando efectúen oompras 
de T-ino a los rospoinsaibles mateados en 
los Brtáctílfs 1* y 2». que >se ¿nuDen o aso 
beneficiiBdbs por la .eaoepcion qne en 
tales artiqnltis x jprewé.' 

Asi. 7* r- Iab obligadas a aotswr «amo 
agentes doiw*eoción 4e ctoaXnnandad con 
lo señalada <en el jirtíctílo gtreoedenüe, 
cuando eSectBBb el pebner pago oquss- 
pondieede a urna aperación de compra 
de tdio, del 80 % del monto del Im- 
puesto Al Valor Agregado — discriminado 
en ei respootlvo contrato, liquidación, 
factura, o documento ■eqnl«a.lf>n6e— de- 
traerán' el gravamen que les aulnoia aUo 
íactusado « Jos wendedoxet por 3a ela- 
boración de diono producto en Ha ¡propor- 
ción que oonesponda, y prooedenia a De- 
tener «l xamonente. a dictaos «Podes as 
entenderá ; <a itéiimtne "pago* «on el al- 
canoe que '9e asfena el «rtionlo 18 de la 
Ley ?í» 3QjB» del Xmpnesto a las Ga- 
nancias. ■-' . ■ 

Art, V — a fin de que al poacflcar 
la jietencioa, «e detraiga la propawSon 
del jwuroeeto facturado a los ^vendedores 
del i>too por la títóBoratíón. dd tnlsmo, 
estos fiJi3roos deberán entregar al <ocan- 
prador xms copia de la {niotom o 4>>.,-' 
curnento equivalente en ^ qoe conste el 
impue.<n»> que «e tes litfiñ06 por tal oon- 
cepto. 



Asi. S* — los responsables menciona- 
dos en el 'articulo ti v deberán .practicar 
una liquidación, on 2a que dejaron oons- 
WuMaa del ¿ravasnen que üe u-otat , -'e 
la que «amagarán una copia :uí.ií*u ai 
iet(PQEu»«Jie al que le «áccWütu la íctcn- 
ciua. 

Ha dieba Jlquidadón deberá oonitar t*l 
nombre o idawmnutúón y mancu'o de 
macxipcián en xl Instituto Nacional ac 
Vititóiicaltura y en la DinooiaDn Ge- 
neral Impositiva 'H3.V A. o ImpuctíUK In- 
tetnosj del agente de TtT«nciion, aa so- 
mo el nombre <o üsnominación y ¿rumcio 
Ue inscripción en I.V.A. del sujeto pa- 
sivo de la retención. 

La liquidación aludida deberá ajustar- 
se, en lo releíante al responsa.ih: qut .a 
emite, a ¿os roquisitos estAbleciaos (.ti el 
articulo 7v de la Resolución auacrai nú- 
mero 2.252, en cnanto sea pertanente, 

Art. 10. — $& Impaesto Mtenido por 
apbcaciún de las diapotácicines pveoeden- 
Ics tn «3 lapso comprendido entre los - 
dias V al Ja de cada mes, deberá ser 
ingresado Basta «1 d» DB del mismo 
. mes; Jas ¡úquidAoicines practicadas «n el 
periodo irestante bast» la itaaJiEacáaB del 
toen, dfihr r n n ingsesaase basta «1 día 5 
del mes aigmeote. 

A este estenio deberá ntiliroirse cbcIubí- 
vamente el BmunaHiria flJ» »|P, imdican- 
doae como tionocpto del pagos ^Betunoon 
Cckubd '296°. mcluyéndose cu jotai de jas 
retenciones de <un snismo pexioda 

Ait. U. — loe ampsrtes retenidos' e 
inénesados ooniosme a la presante Se- 
somciám. debocan jer iniacmadas anen- 
sualmente mediante el Bontnnlario nn- 
meno 2B2|A Q que deaudamente suscripto 
se presentará en la dependencia de esta 
Dirección en la que -se encuentre inscripto 
el agente de nettenemn, ¿aasta «1 día diez 
del imes mCkendaxio «iguicnrte al de las orpe- 
ramones que dieron Jugar a las seten- 
ciones. 

Dúoao jtoEnwüaaio deberá jer pnesentsdo 
aún en «1 aupaesto qae no se aegástren 
operaciones en el j^wV^s^ snensnal, na 
cuyo caso se msertaxá 3a ieyenda 'Sin 
mwiimionto". 

jxts&osacaoBs TjaANsrroEttA 

Art. 12. — Las «onnmicaciones a que 
alude el arfacule 3». «teetnadas dentio 
de los sesenta 460¿) dias de la I-cata, de 
la pmesente Brsriiuniñn, XrnrtTftn eiecic 
retroactivo al (C de octnbre de 1B8C. 'os 
responsables indicados en jos juticulos a« 
y 2* -que ya ambicran artormado yjo to- 
graaado algan anticipo aegaa «1 resumen 
de la rVMthtrünn Genetat 30* £29%, agnal- 
mente dobecán eteotaar Ha presentación 
dentro del plaao mencionado jo en su 
defecto «ontmnaxán oomprendidos den- 
tro del régimen de anticipos normado 
por la Sftesntacion citada en último ■tér- 
mino, hasta Qa ffinaliración del ejeKnom 
fiscal. Xas xestsanies dbmasicloncE de a 
presente «esdhidlón entazán en -vigencia 
a partir de la íedha de su pnblicacibn 
en «3 Boletín Oficial. 

Art. M. — Regístrese. pubüqueBe, dé- 
se a la Dirección Nacional dol Registro 
Of iciaa y «udbivese 

C nñcoro 



el piaao de xeint-egro será de basta , TK 
dias. Los Jondos se dispondrán el *tta 
19<2m f ¿a apertura del ooncarsó se efec. 
luujh. di 17I2IB1 * Jas 13 ñoras en LaTa- 
11o 1S54, 3er. piso oficina 309. 

e. 3312 lf> S14 x. 13RÍ81 




MiNisnaao wz economía 



Secretaria de Energii 

IStíDOtTBXWfkS CAKBQNaVinfcQS 
ISSOALES 
Tilsa n aoo a Cnaomao W 44)81. «oníor- 
midaddal JBanoo Oanfasd de la ««yflM^ 
Ansanitaaa.'SV WSL. para ja obtención de 
un iwfttam o de * UOOtUBOJOO «on el a*. 
liada de iey a «aq» de XJCIP. pías», de 
relnites»o iae días y con disposición de 
fétidas tí diaU de íetaeso de Mffll Apar, 
tua de las «ncpnsGnw que ae aeoJbni el 
17 de jfebuoo de 39U a Has M tanas, m- 
fOTsnes y pQegos «a Anda. B. a Befa 
ÍUW, Casi. JFSad» de Ha W tamas. 

■ C 33Ü m* 963 *. aSfiJBl 

aoua x aan aMsam rntenci 

Asa* y JEncügáa Kléotrtca, Saciedad del 
Estado, «on 3a «aaScmmldad de) Saneo 
Central de la Bepubüca Araentina me- 
diante Solicitud ¡NT OTQIBI, an-vüta a las 
entidades financieras aeeidas por üa ley 
2LB3S a pwsBcntar J3us ofertas de «rédi- 
tos bajo -sobra eanrado y «on ajuste a las 
est i la c io nes del plioéo de condiciones 
que podrá ser retirado desde el día 132181 
.Próximo de JO a 3£ tos. «n la Oficina Ope- 
racáones Locales, Imvalle 1864, 3er. niso, 
de la Oapital Stedoral. £1 monto solicitado 
asciendo a la suma de % 12.000.000.000 y 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATÓMICA 

IíLAMAOO A CONCURSO 

Llámase a Concurso Interno y Externo 
de Antecedentes inra cubrir los siguien- 
tes «argos vacirartes: 

Oonourso N* *995 - Ingeniero o licencia- 
do en ciencias físicas o nuintica¿, .tara 
ilLwmpenaiwe ■como encarcado de curso' f¡n 
el H3(ipaatamento Capncilación (Sede yca- 
tral». con esperiencia mínima de Minee 
(359 años «n tareas docentes unive»i:a- 
rias. Haber trabajado en pmpos ^ m- 
vcfitipación. Preferentemente con oxi>e- 
rioMia industrial complementaria. 

Concurso N' 996 - Carpo en Ja Gereu- 
cia de Abastecimientos CSode Centra W. yu- 
ta tarcas de Trámites Aduaneros relacio- 
nadas con Operaciones de ExportAC-ou. 
Reqnisitos: preferentemente con :stuüws 
unJiuersitaiios. — Acreditar solides con¿>ci- 
miextlos de la Ley de Aduana <t.o. ;í»b2) 
OOAA Tteonica de Expíjria.ión. Maniies- 
tación de la mercadería. Vaiox TOli de 
venta. ¡PQB mínimo de índice. — aeré- 
enos de exportación y demás g- - .•.. ne- 
nes. — Begímenes prouiorionalcs. Ti».ui- 
t*:s ante Aduana. Oompaüia¿ Mari timas 7 
Aévoas. Conocimientos idioma in?¡és. fe- 
xo masculino. BetribucJon mensual. =.orá 
de * a.821^a3 más lo que pudiera on ?s- 
ponder en concepto de Subsidio Familiar, 
airanbeflad y titulo. 

OonsulUB en esta institución, División 
Aduanas,' -3er, piso. 

Los mteresados deberán enviar .sus an- 
tecedentes personales y laborales a: Co- 
misión Nacional de Energía Atómiía . De- 
partamento Personal (oficina 2234» Av<üa. 
ilcl libertador 8250 (CP-1492). Caplhn Ve- 
doral, ¡indicando en el sobre el «amero 
del cancorso por el que postula. 
• Pocha de cierre de estos concursos: 20 
de ¿febrero dé 1981. 

e. 12|2 N» 072 v. )3¡2:B1 



AVISOS 

onafflís 

N U KVOS 



MINISTEBIO DE ECONOMÍA 

Socmdairía de Hacienda 

ADMINISTKACION NACIONAL . • 
©E ADUANAS 

ADUANA DE L i CAPITAL . ■ . -' 

Be. le strtf.lfkj al jeñor- Alberto «feavs ' • 
Lnceio, que en -él Expediente N» 603 BT2| 
78 lia -recaído Pallo W 1541. de feol ia 
1519(80, el rque en su parte resolutiva di- 
ce; Pallo: Art. 1» Condenando a AUtylo 
Jesns Lucero, al comiso irredimible de 
los electos 'incautados, d» coiiforn.iáítí 
con el Art. ISO Inc. b) de Ja Xey de Añua- 
na, procediéndose a su yonta en ; púWioa 
subasta, con sujeción a aiormas- «lseates. 
Áxt¡. 2fi Condenando a Alberto Jesús Lu- 
cero, al pago de una multa en los térmi- 
nos del Art. ' 150 Inc. b) de la Ley de 
Aduana, cuyo ' monto indexado, asciende 
a Sa «orna de ¡Dos «uUones ciatrocieatee - 
«aaranla y m mil ouatooclentós- sesenta 
y seOs pesos 4 2.4*1.446) Art. 3» Intüaiase 
la «anctíación de üa suma señalada en el 
Art. aí.TW conformidadV'eQn los arte. 
03, Biarraíp 3do. 7 S5 de 3a '-Ley de Adua- 
na «.o. 1962 y modif. por las leyes 2LMt 
yaa»B8). . - 

, e. 1312 W «04 v. líjíítt - 

Se bace saber a: Sodk Hyung J*¡«- 
Hwaog, que sobre la mercadería afeota- - 
da al expediente N* «62413180, se iba •« 
dispuesto lo siguiente: oftese a.. GM( - 
Hyung Dim Hwafig por" edÍBÜj 1 , Jiaía *té'í, 
dentro de los diez (JO) díüs^íle sil j»*- 
.bUcaoión.se-preBente en ^1 OepartarnDnte 
Contencioso Capital. 3ccj-ctaria 1. 2» *»1- 
¡30, Azopardo 350 riaoit.-vi «m *t Horario 



VO ,...: ,r. 
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tie 12.30 a 1G." J -') t«^*s j.nr imputárselo la 
comisión de la infr*f»..jii prevista y pe^ 
nada por ei Art, 1M Inc. b) de la Ley 
de Aduana (t.o. 1£)62 y sus modificacio- 
-nes) a efectos de recibirle declaración 
indr.íiUo- ia en los términos del art. 116 
de lí> aludida Ley, bajo apercibimiento 
de declarársele rebelde en los términos 
del art. 48 de la misma ley, en el caso 
de ausencia no justificada en forma legal. 
Asimismo, dt acuerdo con lo establecido 
por el Art. 117, con una antelación de 
tres (3) días a la fecha señalada deberá 
ofrecer toda la prueba de que intentare 
valerse y Que sea conducente, en un so- 
lo escrito, con excepción de la instru- 
menta) que podr¿ acompañar hasta el ac- 
to de la audiencia. El Imputado deberá 
acreditar identidad mediante- ej perti- 
nente documento y concurrir munido 
con el respectivo pasaporte, y para caso 
de concurrir al acto un tercero en su 
nombre, este deberá, cumplir también 
cen dicho requisito y acreditar persone- 
ría en los términos de los arts. 26, 27 y 
28 ele Id Ley de Aduana t.o. 1962 y sus 
modificaciones. 

e. 1312 N» 905 v. 13|2|81 



So hace saber a: Mario Cacciatore, 

que sobre la mercadería afectada al ex- 
pediente N"? 603.181|79, se ha dispuesto 
¡lo siga ion te: cítese a Mario Cacciatore 
¿por edicto, para que dentro de los diez 
■<10) dfe;; de su publicación, se presente 
ten el Departamento Contencioso Capital 
'Secretarla 1, 2» piso, Azopardo 350, Ca- 
,pital. en el horario de 12.30 a 16.30 bo- 
.ras por imputársele la comisión de la 
infracción prevista y penada por el Art. 
150 jnc o) do la Ley de Aduana (t.o. 
1662 y sus modificaciones) a efectos de 
recibirle declaración indagatoria en los 
término.: del art. 116 de la aludida Ley, 
bajo apercibimiento de declarársele re- 
belde e'-¡ los términos del art. 48 de la 
misma i \v, en el caso de ausencia no 
justlftci: 'a en forma legal. Asimismo, 
de ?,cu. -do con lo establecido por el Art. 
117, con una antelación de tres (3) días 
a la ff ha señalada deberá ofrecer to- 
da m j'iiioba de que intentare valerse y 
que se condurente, en un solo escrito, 
con e-<i i'flón de la instrumental que po- 
drá ac- .--pialar ha:>H el acto de la au- 
diencia i¡! imputado deberá acreditar 
ídeníicl -1 mediante el pertinente docu- 
mento " i*ont¡urrir munido con el respec- 
tivo p: •"■f.rfp, y para caso de concurrir 
al acto un 'treero en su nombre, este fle- 
tera emolir ¿amblen con dicho requi- 
sito y '.íTitíi':"r pprsonería en los térmi- 
nos de íoi¡ arts, 26, 27 y 2B de la Ley do 
Aduana t.o. 1962 v rus modificaciones, 
e.' 13¡3 N9 906 v. 13]2;S1 



Se tss- c sabor a: Francisco Ninas Enci- 
nas, qu 1 : 'obre la mercadería afectada al 
exp^dic '? N" 632.163 80, se ha dispuesto 
lo siquier ■?• r'tese a Francisco Ninas En- 
cina-; T>"r edicto, para que dentro de los 
dies (i.0 * dies de su publicación, se pre- 
sente en el Dspartarnento Contencioso 
Capital. Secretaría 1, piso 2«, Azopardo 
350, Cap'tal, en el horario do 12.30 a 
16.30 b-.'-ií por imputársele la comisión 
ie la ;nn -eción prevista y penada por 
A Art. v '0 inc. b) de la Ley de Aduana 
S.o. lt ° v sus modificaciones) a efec- 
»s ele recibirle declaración Indagatoria 
.■Ti *r>- ;.v 'iaos del art. 116 de la aludi- 
d-i Lt,y u lo apercibimiento de declarar- 
fi.-"3 ie¡i 'r 1 ? en los términos del art. 48 
de la j'>,ma ley, en el caso de ausencia 
ni jur ''(cada en forma legal. Asimismo, 
de acu , '' r l"> con )o establecido por el Art. 
11", ci: i una antelación de tres (3) días 
a i íi -ivi señalada deberá ofrecer toda 
U> pru !>a r*e que intentare valerse y que 
S'."- co "lucen te, en un solo escrito, con 
f :epc.iiii de la instrumental que podrá 
a.-om^-íia'- hasta el acto de la audiencia. 
E 1 iu ¡iittí.-o deberá acreditar identidad 
mE';'i: ntc el pertinente documento y con- 
currid raunido con el respectivo pasapor- 
te, y para caso de concurrir al acto un 
tercero en su nombre, este deberá cura.- 
,'plir también con dicho requisito y acre- 
ditar personería en les términos de los 
arts. 26, 27 y 28 de la Ley de Aduana 
t.o. 1362 y sus modificaciones, 

e. 13|2 N* 907 v. 13|2j81 

So íiaco saber -a: JUNG REA HYTJN 
, o^a rearo la mercadería afectado al es- 
, p. . 1 "::-,te 1?> {¡02X22¡30, .so ha dispuesto 
Id ; ■ulent-?: cítese a Juníj Rea Hyun por 
c;'.- ■ ', pri'-a CiUS deniro de los dies (10) 
. d v -lo S't publicación, se presente en el 
i;t::::-.-f?.r.' uto Contencioso Capital, Se- 
ciiU.r.a 1. piso 2$, Azopardo 350, Capital, 
en el lar. ario do 12.30 a 17.30 hs. por im- 
putársele la comisión de la infracción 
prevista y penada por el Art. 150 inc. b) 
de lá Ley de Aduana (TO. 1962 y sus 
modiíicaciones) a efectos de recibirle 
declaración indagatoria en los términos 
d?l arí. 116 de la aludida Ley, bajo aper- 
cibimiento de declarársele rebelde en los 
términos del art. 48 de la misa ley, en el 
caso de ausencia no justificada en forma 
legaL. Asimismo, de acuerdo con lo esta- 



blecido por el Art. 117, con una antela- 
ción de tres (3) días a la fecha señalada 
deberá ofrecer toda la prueba de que in- 
tentare valerse y que sea conducente, en 
un solo escri:o, con excepción de la ins- 
trumental que podrá acompasar hasta el 
acto de la audiencia. El imputado deberá 
acreditar identldaci mediante el pertinen. 
te documento y concurrir munido con 
el respectivo pasaporte, y para caso de 
concurrir al acto un tercero en su nom- 
bre, éste deberá cumplir también con di- 
cho requisito y acreditar personería en los 
términos de los arts. 26, 27 y 28 de ]a 
Ley de Aduana T.O, 1962 y sus modifica- 
ciones. 

Fdo. Dr. Pablo Ernesto Mourier supervi- 
sor esp. dto, contencioso capital. 

e, 13|2 Ni 908 v. 13J2181 

So hace saber a los herederos de JOR- 
GE ROBERTO QUESADA OCAMFO, que 
en el exp. N? 6O1.908|78, se ha dictado 
fallo N» 229 del 13|3|S0. que en su parte 
pertinente dice; Articulo 1? — Declarar 
en autos la extinción de la acción penal, 
en virtud de lo manifestado en el último 
considerando. Artículo 2' — Disponer el 
reembarco de la mercadería detenida, con 
la intervención de quién acredite su vo- 
cación hereditaria. Fdo. Dr. Aliñando H. 
Rossi, juez contencioso. Asimismo se ha- 
ce saber parte pertinente de la Resolu- 
ción RPIMAJ Ni 1793|80. Artículo 1<? — 
Aprobar e! fallo 229¡80. Fdo. Vicealmirante 
Juan Carlos Martínez, Administrador Na- 
cional de Aduanas. Todo ello en Azopardo 
350, piso 2'. Dpto, Contencioso Horario 
atención: 12.30 a 16.30 hs. 

e. 1312 N? 909 v. 13¡2I81 



Se hace saber a: TOMAS ROBERTO 
DUNSTAN que sobre la mercadería afec- 
tada al expediente N» 602.370178, se ha 
dispuesto lo siguiente: cítese a- Tomás 
Roberto Dunstan por edicto, para que 
dentro de los diez (10) días de su publi- 
cación, se presente en el Departamento 
Contencioso Capital. Secretaría 1, piso 2? 
Azopardo 350, Capital, en el horario de 
12.30 a 16.30 hs, por imputársele la co- 
misión de la infracción prevista y pe- 
nada por el Art. 150 inc. b) de la Ley de 
Aduana (TO. 1862 y sus modificaciones) 
a efectos de recibirle declaración Inda- 
gatoria en ios términos del art. 116 de ia 
audida Ley, bajo apercibimiento de de- 
clarársele rebelde en los términos del 
art. 48 de la misma iey. en el caso de au- 
sencia no justificada en forma legal. Asi- 
mismo, de acuerdo con K> establecido por 
el Art. 117, con una antelación de tres 
(3) días a la fecha señalada deberá ofre- 
cer toda la prueba de que intentare va- 
lerse y que sea conducente, en un solo 
escrito, con excepción de la instrumental 
que podrá acompañar hasta el acto de la 
audiencia. El imputado deberá acreditar 
identidad mediante ei pertinente docu- 
mento y concurra- munido con' el respec- 
tivo pasaporte, y para caso de concurrir 
al acto un tercero en su nombre este de- 
berá cumplir también con dicho requisi- 
to y acreditar personería en los términos 
de loa arts. 26, 27 y 28 de la Ley de 
Aduana T.O. 1962 y sus modificaciones. 

Fdo. Dr. Armando H. Rossi juez con- 
tencioso 

e. 13Í2 N? 910 v. 13¡2¡81 

Se hace saber a: RAIMUNDO AYALA 
SILES que sobre la mercadería afectada 
al expediente S¡9 601.766|80. se ha dis- 
puesto lo siguiente: cítese a: Raimundo 
Aya la Siles por edicto, para que dentro 
de los diez (10) dias de su publicación, 
se presente en el Departamento Conten- 
cioso Capitai, Secretaría 1, piso 2?, Azo- 
pardo 350, Capital, en el horario de 12.30 
a 16.30 hs. por imputársele la comisión de 
la infracción prevista y penada por el 
Art. 150 inc, b) de la Ley de Aduana 
(TO. 1962 y sus modificaciones) a efec- 
tos de recibirle declaración indagatoria 
en los términos del art.- 116 de la aludida 
Ley bajo apercibimiento de declarársele 
rebelde en los términos del art. 48 de la 
misma ley en el caso de ausencia no jus- 
tificada en forma legal. Asimismo, de 
acuerdo con lo establecido por el Art. 
117, con una antelación de tres (3) días c 
la fecha señalada deberá ofrecer toda l& 
prueba de que intentare valerse y que 
sea conducente, en un solo escrito, con 
excepción de la instrumental que podrí 
acompañar hasta el acto de la audiencia. 
El imputado deberá acreditar identidad 
mediante el pertinente documento y con- 
currir munido con el respectivo pasapor- 
te, y para caso de concurrir al ac.o un 
tercero en su nombre, este deberá cum- 
plir también con dicho requisito y acre, 
ditar personería en los términos de los 
arts. 26, 27 y 28 de la Ley de Aduana 
T.O. 1961 y sus modificaciones. 

Fdo. Dr. Pablo Ernesto Mourier super- 
visor esp. dto. contencioso capital. 

e. 1312 N» 911 v. 13|2|31 

B._:r.ir- Aires. 3 de ft'breró de i 981. 
S-: híi:-.-! s,ibei- a MIGUEL ANCiliÜ 
AC03TA quo sobre la mercadería r>.t'¿cta- , 



da al expediente Ni 1 6O2.0O6|8O, se ha dis- 
puesto lo siguiente: cítese a Miguel Au- 
ge! Acosta por edicto para que dentro 
de los diez (10) dias de su publicación, se 
presente en el Departamento Contencioso 
Capital, Secretaría 1, piso 2?, Aaopardo 
350, Capital, en el horario de 12.30 a 
16,30 lioras por imputársele la comisión 
de la infracción prevista y penada por 
el art. 150 inc. b) de la Ley de Aduana 
(t.o. 1962 y sus modificaciones) a efec- 
tos de recibirle declaración indagatoria 
ea los términos del art. 116 de la aludida 
ley, bajo apercibimiento de declarársele 
rebelde en los términos del art. 48 de la 
misma ley, en el caso de ausencia no jus- 
tificada en forma lega!. — Asimismo, do 
acuerdo con lo establecido por el art. 117, 
con una antelación de tres (3) días a la 
techa señalada deberá • ofrecer toda la 
prueba de que intentare valerse y que sea 
conducente, en un sólo escrito con excep- 
ción de la instrumental que podrá acom- 
pañar hasta el acto do la audiencia. — El 
imputado deberá acreditar identidad me- 
diante el pertinente documento y concu- 
rrir munido con el respectivo pasaporte, 
y para caso de concurrir al acto un ter- 
cero en su nombré, éste deberá cumplir 
también con dicho requisito y acreditar 
personería en los términos de los arts. 
26, 27 y 28 de la Ley de Aduana t.o. 1962 
y sus modificaciones. — Fdo.: Dr, Pablo 
Ernesto Mourier, Sup. Especializado, Dcp- 
to Contencioso Capital. 

e. 13|2 Ni 912 v. 1312J81 

Buenos Aires, febrero 3 de 1981. 

Se hace saber a HORACIO ANTONIO 
VELEZ, que en el expediente N» 601.810¡ 
79 se ha dictado fallo N« 2.084 el 26|llj80, 
que en su parte pertinente dice: Articulo 
1» - condenando al Sr. Horacio Antonio 
Veles, al comiso irredimible de lo deteni- 
do en los términos del art. 150 inc. b) 'de 
la Ley de Aduana (t.o. 1962 y modif.) y 
proceder a su venta en pública subasta. — 
Articulo 2? - Condenando al Sr. Horacio 
Antonio Vélez, al pago de una multa 
accesoria, en los términos del art. 150 
inc. b) de la Ley de Aduana, (t.o. 1962 y 
modif.), cuyo monto Indexado asciende a 
($ 5.304.456) cinco millones trescientos 
cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis 
pesos, de acuerdo con las Leyes 21.369 y 
21.898, — Artículo 3C - Intímese el pago 
de la suma señalada, de acuerdo con los 
arts. 63 —2a. parte— y 85 L.A, (t.o. 1962 
y modif.). — Fdo.: Dr. Pablo Ernesto 
Mourier, Supervisor Esp, Dpto. Contencio- 
so Capital. — Dicho fallo puede ser recu- 
rrido dentro de los 15 días de notificado 
(art, 71 de la Ley 11.683 t.o. 11683. -= 
Todo ello en la Administración Nacional 
de Aduanas, Azopardo 350, piso 2?, Ca- 
pital, Horario atención piiblico: 12,30 a 
16.30 horas. 

e. 13¡2 N? 913 v. 13¡2,81 

MINISTERIO DF 
BIENESTAR SOCIAL 



INSTITUTO NACIONAL DE 

ACCIÓN COOPERATIVA 
El Gerente General a cargo del Instl- ■ 
tuto Nacional de Acción Cooperativa no- 
tifica a Cooperativa Argentina de Comer- 
cialización y Tecnificación de la Pro- 
ducción Agropecuaria Limitada, matrícula 
N» 5.958, con domicilio legal en Capital 
Federal que en el expediente N' 29.993] 
79, recayó Resolución INAC N? 26 del 
13-1-81 que en su parte pertinente dsipo- 
ne: "Artículo V> - Cancelar la inscrip- 
ción en la matrícula de la Cooperativa 
Argentina de Comercialización- y Tecni- 
ficación de Ja Producción Agropecuaria 
Limitada, matrícula N? 5.958, con domi- 
cilio legal en Capital Federal. — Artículo 
2? - Dar intervención a la Gerencia de 
Legales y Registro a fin de cumplimentar 
lo dispuesto precedentemente. — Artícu- 
lo 3' - De forma. — Fdo.: Dr. Luis Al- 
berto De Antoni a cargo Instituto Nacio- 
nal de Acción Cooperativa." — En méri- 
to a lo dispuesto se procedió a cancelar 
con fecha 16-1-81,, la inscripción de la 
entidad mencionada en el Registro Na- 
cional de Cooperativas, por acta 15.242 
labrada al folio 174 del libro 32? de actas. 
Contra la medida adoptada puede inter- 
ponerse recurso de reconsideración den- 
tro de los diez (10) días de la publica- 
ción. 

e. 13]2 N? 337 V. 17j2|81 



INSTITUÍ 1 © NAíDECXAL ©E 
. ACCIÓN COOPEIÍAITIVA 
131 Gerente General a cargo del Insti- 
tuto Nacional de Acción Cooperativa no-i 
' tífica, a Cooperativa de Trabajo Texto] 
Esperanza Limitada, matrícula N^ 7.323, 
con domicilio legal en Capital Federal* 
qiie en el expediente W* 30.537179, recajo 
la Resolución INAC N» 27¡81 del 13-1-81 
que en su parte pertinente dispone. "AE= 
tícuio l» - Cancelar la inscripción en la 
matrícula de la Cooperatilfa de Trabajo 
Textil Esperanza - Limitada, matrícula N9 
7.322- con domicilio legal en Capital Fe=" 
deral. — Articuló' 2P <* ~&sx intervención; 
a la Gerencia de Legales y Registro, a- fes ■ 
úe cumplimentar lo dispuesto precedente 
mente.-— Artículo 3' - De forma. —Fdo.: 



Dr. Lui* Alberto De Antoni. a cargo Ins- 
tituto Nacional de Acción Sucim Coopeij.- 
ti va"'. — En mérito a ¡o dispuesto ,xe. 
procedió a cancelar con fecba lü-i-iíL, :íj,. 
inscripción de ia entidad mencionada ,au. 
e! Registro Nacional de Coperativas, uur, 
acta 15.243 labrada al folio 175 del libra 
32' de actas. — Contra, la medida adop- 
tada puede interponerse recurso de re- 
consideración dentro de los diea (10) díaa 
de la publicación. 

e. 13¡2 N« 888 v. 17¡2¡3l 




MINISTERIO DE DEFENSA 
Comti i ido en Jefe de ia Armada 

PREFECTURA NAVAL 
AHGI3NT1NA 

La Prefectura Naval Argentina comu* 
nica ai[los propletario|s y|0 personáis con 
interés legítimo sobre la chata 'S.W.-, 
N<> 44" y los restos n&ufragos de la "S.N. 
W 33", hundidas a la altura del semá- 
foro Riachuelo ante Puerto Sud, lado 
Pela, y en el meandro del Riachuelo Es- 
tación Brian, lado Capital, respectiva* 
mente, quo ■' señor Prefecto Nacional 
Naval ha dispuesto el abandono a favor 
del Estado Nacional Je los mismos, con- 
forme lo normado en el Art. 17? ino. b?. 
Ley 20094. 

e. 92 N» 781 v. 13|2¡8J 

PREFECTURA NAVAL 
AKGENTíNA 
La Prefectura Naval Argentina comu- 
nica a Florencia Shara Gcdoy Silva da 
González que el señor prefecto Nacional 1 
' Naval ha dispuesto el abandono a favor 
del Estado nacional, Comando en Jefe, 
de la Armada (Prefec-ura Naval Argén-» 
tina), de lo chata "Ballena" (15SD, Hun- 
dida Km, 215 Rio Uruguay, conformo ArB g 
17 inc. b). Ley 20091 

e. 9L2 N» 730 v. 13|2|81 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 



Secretaría de Hacienda 



ABJUDíSS'irHACKON HACION&IE, 

ME ADUANAS 

'ADUANA DE LA CAPITAL 

Por dispvílción del Departamento Ope- 
rativa Capital de la Administración Nacio- 
nal de Aduanas, se hace saber a tos due= 
ños, consignatarios o propietario^ de los 
bultos que se mencionan a continuación 
que deberán presentarse en la División 
Rezagos y comercialización, situada en. 
Dársena Norte Sección 7ma., hasta tres 
(3> días después de publicado por ¿i .apso 
do (15) quince días el presente .¡dicto, pa- 
sado ese término, se procederá de acuerdo, 
con lo dispuesto por el artículo 295? do. 
las Odenanzas de Aduana y¡o Decreto NO 1 ' 
8.598J67, según correspondiere. 
Expediente-Rezago N'.' RAAA 10.5D3I74 

Medio do trasporte: Vapor 'FNP". — 
Arribado el 11-9-73 a Dique 1, Sec, 4&j 
Conocimiento N' 8. — Cantidad de bul tos i¡ 
1. — Marca|s: AMOR 2052. — Númcro|3J¡ 
51. — Consignado a: Orden consígnata^ 
rio. Mercadería. 

Expediente-Rezago K» KAAA 10.017|75 

Medio de transporte: Vapor "MítchU'=> 
rínsíi". — Arribado el 25-2-74 a Dep. i. 
Mayou. — Conocimiento N' 20. — Canti», 
dad de bultos: 10o. r— Marca[s: GNC NDS¡, 
Número¡s: 100. — .Consignado a; Fábrfo 
ca de Uno textil. — Mercadería; fardos. 
Expediente-Rezago K« 1,592179 

Medio de transporte: Vapor "Buenoa, 
Aires Star". — Arribado el 4-12-78 a F, 
Nuevo, 3a. — Conocimiento N» 193. — Caap 
tidad de bultos: 3. — Marca|s: BCOM¿5QL 
Núisiero¡s: 1¡2. ■=- Consignado sr, EMCC?; 
M>iq. S.A. — i. Mercaderías: Piezas p. máoj. 
exir.vidotfls. 

íwipedíejite-Bezago N» S.187J75 

Medio de--'transr>orte: vapor/-' "Maí '^as 
JiSTAte". <*=. Arruos.do ei .26-IA7.& avS»JTue- 
vor"Sa. — Cónocimii-hto Sf» , ""404328E- , ¿u 
Cssíadsa.ds bültss;_&L. -a Mfirstrtaj.-J&IES 
ttiig^SSVS.*^ Númérqlsr l(53---tü' , eonag> 
naaSa a^ g&ffifrijrjTOfjnafanp. j~» .Merca- 
deüia. ' " - ' *" _ ~ 

Medio de transporto: AviónT Vuelo "*rBa 
Arribado el 3íR5i8t)- st Aerop, J. New'norv. 

ítonocimienSD-Sjá'ffiEg. 7.124. — ' canuaat' 
dé bultos: 1, . ¿aAMawsls: Guí* 2<i-,* --. 

Númows: s|n. — QonaJfc'iuv H - -"n, 
cciiííi"-na¡ 'trio. — "i'-.— ■• " 
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.'Kapeaienie-Kezago N* MSN 403180 
¡i 

í 1 Medio de transporte: Avión LV-JTO- 
IfVüciO 541. — Arribado el 26-8-tQ a Aerop. 
J. Newbcry. — Conocimiento Ni Reg, 6.907. 
Cantidad de bultos: 1, Marea|s: Gula 
0&262250. — Númerois: s¡a. — Consignado 
ai Orden consignatario, — Mercadería: 
'Artesanías, 

Enéjente Beaago N* AIJN 409180 

!' Medio de transporte: Avión, Vuelo 769. 
I Arribado el 30-8-80 a Aerop. J. Newbery. 

Conocimiento N* Reg. 7124. — Cantidad de 
¡ bultos: 1. Marcajs: Guía' 19487274. — Nú- 
i jnero[s: s|n. — Consignado a: Orden con- 
[.tsJghatarlo. — Mercadería: Muestras ar- 

;i¡culos algodón. 

JScpetHente-Rezago N» RAAA 10,019175 

Medio de transporte: Vapor "Mltchu- 

íínsk". — Arribado el 25-2-74 a Dep. J. 

; Mayou, — Conocimiento N» 21. — Canti- 

í dad de bultos: 200. — Marcáis: GNC 

KIM. — Número|s: 301 500-20080 K. — 

"Consignado a: Orden consignatario. ■— . 

j: Mercadería: Fardos fibra lino textil, 

Ijrj.ff.jrpeaiente -Rezago N« £3118 

"~ f ' Medio de transporte: Vapor "Wililaní 
f aPoster". — Arribado e,l 4-7-77 a Dique 4. 
j Bec. 4a. — Conocimiento N? 11. — Can- 
tidad de bultos: 25. -^ Marca,s: £0156-511- 
■ (B0225|60228. — Número.s: 1 12-1-1 115-1|7. — 
Consignado a Vitalis Milanovsky. — Mer- 
cadería: Válvulas. 

Espediente- Rewiffo N« 1.66» 79 

Medio de transporte: Vapor "Leonis 
Halconssis". — Arribado el 9-12-78 a Dique 
4, Sec. 4a. — Conocimiento N? 12. — Can- 
tidad de bultos: 7. — Marcáis: FVC-Re- 
fin-Suspensión. — Númerois: 1)7. — con- 
eignado a Aigora Ciscea. — Mercadería: 
Cloruro de pollvinlle-. 

Expediente- Kezago N* 1.590IVJ 

Medio de transporte: Vapor *Buenos 
Aires Star". — Arribado el 4-12-78 a P. 
¡Nuevo, 3a". — Conocimiento N* 129. — 
Cantidad de bultos: 1. — Marca|s: Casa 
pieo 0094. — Nümcro|s: 1. — Consignado 
a: Orden consignatario. — Mercadería: 
üfjulpos. 

Expediente-Rez:igo N* 2.384í«« 

Metilo de transporte: Vapor "Astra 
Peak". — Arribado el 10-10-79 a P. Nue- 
vo 11. — Conocimiento N« 23. — Cantidad 
tle bultos: 5. — Marcáis: Cruzado. — Nú- 
t*. merojs: 1|5. — Consignado a Cruzado y 
"*' Cía. S.A, — Mercadería: Repuestos p]re- 
gistradoras electrónicas. 

'Evpedtenle-Bezago-N» 814¡75 

Medio de transporte: Vapor "Cap San 
Jíicolás". — Arribado el 15-4-74 a P. Nue- 
¡vo 5a. — Conocimiento N? 18. — Canti- 
dad do bultos: 1. — Marca's: I E. — Nú- 
merois: 67. — Consignado a: Orden con- 
signatario, — Mercadería. 
V 
Expedlente-Keaago. N* 2.01<!|"5 

Medio de transporte: Vapor 'Lago Alu- 
miné". — Arribado el 14-6-74 a P. Nue- 
¡ro 7a. — Conocimiento K* 5S. — Canti- 
dad de bultos: 7. — Marca¡s: Besai. — Nu- 
meróle: 006320601, — Consignado a Dro- 
guería Besal S.R.L. — Mercadería. 
ti- 
Expediente -Rezago N» 4.473)70 

1 Medio de transporte: Vapor "Oriental 
asnlga". — Arribado el 26-11-69 a P. Nue- 
So 2a. — Conocimiento N» 4. — Canti- 
dad de bultos: 29. — Marca¡s: ESS. — Nú- 
tánero|s: 1|29. — Consignado a Banco Na- 
ción Argentina. — Mercadería: Vestimen- 
tas. 

J* fiínetlicnte-Rezago N* 3.479|79 

! Medio de transporte: Vapor "Astra 
Eeak". — Arribado «1 5-6-79 a P. Nuevo 
I&, — Conocimiento N« 513. — Cantidad 
¿Je bultos: 1. — Marcáis: SSC THK Bs, 
ite. — Númerojs: i. — Consignado a: Or- 
den consignatario. — Mercadería: Mues- 
tras "Gas metal".- „,„,„., 
e. 12f2 N» 380 v. 1612181 



Por disposición, del Departamento Ope- 
rativa Capital de la Administración Na- 
cional de Aduanas, se hace saber a los 
dueños, consignatarios o propietarios de 
los bultos que se mencionan a continua- 
ción que deberán presentarse en la Di- 
visión Rezagos y Comercialización, si- 
tuada en Dársena WaXé, Sección 7ma., 
basta tres (3) días después Sb pubUcaOo 
por el lapso de (15) quince días él pre- 
sente edicto, pasado ese féímlOo, £2 &Ep- 
cederá de acuerdo con lo dispuesto t>G£'4JL< 
Artículo 295? de las OrdenanzS3 do BSÜíü 
na yjo Decreto N? E.5Bí;;07, se¡*ún- ecrf&J- 
pondierr. " 



Expediente-Rezago N? 294J70 

Medio de transporte: Vapor 'Cap San 
Diego". — ' Arribado el: 27|i;69, a Puerto 
Nuevo, 5'. — Conocimiento N« 73. — Can. 
íldad de bultos: 28. — Marcajs H.Q.A.S.A. 

— Numeróte: 563-l|20. — Consignado & 
Herbó Química Argentina S.A.1.C, el. - 
Mercadería: Hierbas varias. 

Ewpeílicnte-Rezago N? 135171 

Medio de transporte: Vapor "Posto jna". 

— Arribado el: 25|1|73. a Puerto Nuevo, 

25. Conocimiento N« 24, — Cantidad 

de bultos: 1. — Marca|s R.G-S.A. — Nú- 
merois 1. — Consignado a: Orden con- 
signatario. — Mercadería: Partes Pféra- 
badores. 

Espediente -Etía go N» 2598¡73 

Medio de transporte: Vapor "Cap San 
Antonio". — Arribado el: 8¡10|72. a Puer- 
to Nuevo, 2=>, — Conocimiento N? 89. — 
Cantidad de bultos: 1. — Marcajs: SAMM. 

— Númerois Í913-5228. — Consignado a 
S. Arg. de Máquinas y Motore.. — Mer- 
cadería: Repuestos. 

Expediente -Rezago N' 4732172 

Medio de transporte: Vapor "Cap San 
Agustín - . — 4n-ibado ei: 13¡9¡71, a Puerto 
NueVo 1". — Conocimiento N^ 92. — Can- 
tidad ric b.ilto,?: '¿. — \4strca|.<¡ H y C. — 
Númerois 1'2. — Consignatio a: Comercial 
ALEM S.R.L. — Mercadería: Juegos de 
ajedrez. 

Espnflionte-Kez3£:o N* 3173169 

Medio de transporte: Vapor "Cap San 
Nieolá¡¡" — Arribado el 22;i2"68, a Puer- 
to Nuevo, ú'. — Conocimiento N? 121. — 
Cantidad de bultos: 152. — Marcáis: Ba- 
yer 1265-12C6G7. — Números V' ; N'. — 
Consignado a: Orden cossignatario. — 
Mercadería. 

Espediente-Rezago N" 3ñG]78 

Medio de transporte: Vapor "Cabo San- 
ta Ana". — Arribado el: 22j7|77 a Dique 
4. Sec. 1 ? . — Conocimiento N* 1. — Can- 
tidad cié bultos: 1. — Marca¡s: Librería 
La Verdad-Asunc. — Númerois: 1. — Con- 
nado-a: Orden consignatario. — Mercade- 
caderia: Articulo navideños. 

Expediente-KciaffO K* 315¡75 

Medio de transporte: Vapor "Ocean 
Prosper". — Arribado el 16¡2¡74. a Puerto 
Nuevo, 3?. — Conocimiento: N* 48. — 
Cantidad de bultos: 26. — Marcáis: Wa- 
nora 6T-055. — Niimero's 126. — Consig- 
nado a: Orden consignatario. — Mercade- 
ría. 

ENpedicnte-Rey.asi) X" 5I63J72 

Medio de transporte: Vapor "Cap San 
Nicolás". — Arnbado el: 5[10|71, a Puer- 
to Nuevo. 2?. — Conocimiento: ¡SP? 6. — 
Cantidad' de bultos: 5. — Marcti.|s AEG 
Ciervo SAP 129. — Númerois B-á071-l|5. 
— Consignado a: Orden consignatario, — 
Mercadería: Repuestos o ara aspiradoras. 

Ex pctl i en te- Rezago N" 224¡78 

Medio de- transporte: Vapor "Morma- 
caltair". — Arribado el:14|7i77. a Dique 
i, Sec. 3^. — Conocimiento: N? 212. — 
Cantidad de bultos: 1. — Marcáis: VI- 
talba. — Número's: 1. — Consignado x: 
Vitalba y E.T.S.A. — Mercadería: Ropa. 



Expediente-Rezago X" 476,78 

Medio de transporte: Vapor "Tatrina". 
— Arribado el: 28;7¡77, a Dique 3, Sec. 
5'. — Conocimiento: N* 36. — Cantidad 
de bultos: 1. — Marcáis: K 320. — Núme- 
rois: 1. — Consignado a: Salvanl SA — 
Mercadería: Aparato cinematográfico pa- 
ra íümación. 

Expediente-Rezago K* 4211|77 

Medio de transporte: Vapor "Cabo San- 
ta Clara". — Arribado el: 6'6|77, a Dique 
4, Sec. 1 ? . — Conocimiento W 5¡c. — 
Cantidad de bultos: 13. — Marca's: Arte 
Blan Spain. — Número',s s|n. — Consig- 
nado a: Orden consignatario. — Merca- 
dería: Paros de corcho. 

Expedienle-Rezaffo N* RAAA 30.071178 

Medio de transporte: Vapor "Sao Pau- 
lo". — Arribado el: 16 1 12)77, a EJM.B.A. — 
Conocimiento: N<? 5. — Cantidad de bul- 
tos: 1, _ Marca¡s: Margarita Morales 
Varma Xides. — Númerois: s|n, — Con- 
signado a: Orden. — Mercadería: Efectos 
personales. 
Expediente-Rezago N? 4208;75 

M^dlo de transporte: Vapor "Río Ma- 
rapa». _ Arribado el: 26 11174, e puerto 
fKiero 7?. — Ccnodmiento: N^ 47. — Can- 
tidad 'de bultos: 1. — Marca s: Acería 
Bragado. — Kúmírcls: 1. — JD? -níi'gnaao 
a: Orrirn tcí:-!^^'- '■■ — "-' ""- ! -'.íí^: 
Dr'-'- ; r.r::r ■'(. r"... - " >- 



EsD«Hente-l£í-!iSfW Ni RAAA N» 1.3.137|79 
Medio do .raosporte: Vapor "Capjtím 
Angelo". — Arribado el: 11|1|79, a Dep. 
Mayou S.A. — Conocimiento: N* 50. — 
Cantidad de bulaos: i8. — Marca¡s: Qui- 
micolor Cb. — Numero|s: s.n. — Consig- 
nado a: Q/Jimicoior S.A. — Mercadería: 
Productos qu.TfJcC'S. 
Expediente-Kez^£o W 487S|72 

Medio 'e transporte: Vapor "Mormac- 
vega". — Arribado el: 18|9j7l. a Puerto 
Nuevo, 20. — Conocimiento: N* 305. — 
Cantidad de buaos: 123. — Marcaos: C.R. 

— Número;s: 115-116. — Consignado a; 
Orden consignatario. — Mercadería: Pa- 
pel para pared, afiches, textiles y tejidos. 

Expediente- Rezago N» 4304175 

Medio de transporte: Vapor "Mormac- 
vega". — Ai'ñbado el: 4¡12|74, a P. Nue. 
vo, 5?. _ Conocimiento: N? 306. — Can- 
tidad de bultos: 1. — Marca|s: 3 M EX 
16548 P. 14473|48O0. — Número¡s: 4800. — 
Consignado' a: Orden consignatario. — 
Mercadería. 

e. 12¡2 W 881 V. 16J2J91 

Buenos Aires, 28 de enero de 1981. 51 
Por disposición del Departamento Ope- 
rativa Capital dé la Administración Nff= 
cionai de Aduanas, se hace saber a I-0S 
dueños, consignatarios o propietario.; de 
ios bultos que se mencionan a continua- 
ción, que deberán presentarse en la Dfc* 
visión Rezagos y Comercialización, situa- 
da en Dársena Norte-Sección 7ma., baste 
tres (3) di¡ís después de publicado pfflf 
el lapso de (15) ouince días el presente 
edicto, pasado este término, se procedeiü 
de acuerdo con Jo dispuesto por el Ar- 
ticulo 295 de las Ordenanzas de Aduana 
y|o Decreto N' 8.598|67, según -correspon- 
diere. 
Expediente-Rezago N* 4.298J78 

Medio de transporte: Vapor "Cabo 
Santa Marta". — Arribado el 3|1&W a 
Dique 4 Secc. 1?. — Conocimiento N* %, 

— cantidad de bultos: 13. — Marca!» 
KBA. — Númcros|s: 212;224. — Conso- 
nado a Orden consignatario. — ISerdSr 
dería: Agujas de lengüeta plmac-uinas 

Expecliente-Rezaso N» 2.021J75 

Medio de trarsporte: Vapor "Lago JSflB» 
mine". — Arribado el 416)74 a P. Nuevo 
7<i — conocimiento N» 303. — Cantidad 
de bultos: 1. — Marcáis: C.S.T3.A. QP* 
den 500,877. — Númerois: 5.039. — Con- 
signado a Cía Slandard Eiectric Arg. — 
Mercadería: Material telefónico. 
Experíciite-RezRiío X™ 3.150¡79 

Medio de transporte: Vapor "Corti- 
na". — Arribado el 5¡5|79 a P. Nuevo 
3->. — Conocimiento N» 109. — Cantidad 
de bultos: 21. — Marcas: M. G. Iud, y 
Com. SCA. ~ Número.s: 1¡21. — Con- 
signado a M.G. Ind. y Com. S.A, — 
Mercadería: Aspiradoras familiares, 
Expediente-Rezago N» 5.593J78 

Medio ele transporte: Vapor "Mor- 
maedraco". — AiTibado el 13¿2|78 a P. 
Nuevo 7*. — Conocimiento N? 101. — 
Cantidad de bultos: 90. — Marca: Avon 
1.744. — Números: 1J90. — Consignado 
a Orden consignatario. — Mercadería: 
Polipropilenglicoi Niax Poliól 11-34 y 
34-28. 
Expedieiilc-liiwigo N» RAAA CÍ.SO 

Medio de transporte Avión CX-BJA 
Vuelo 153. — Arribado el 12¡2|80 a Aerop. 
J. Newbery. — Conocimiento N* s¡n. — 
Can td ida de bultos: 10. — Zarcas: Guía 
Aérea 34.176. — Número^ S|N. — Coni 
■ signado .1: Orden consignatario. — Mer- 
cadería: Biazers de Ir :ia para colegiales, 
Expediente-Rezago X? 777¡79 

Medio de transporte: Vapor: ''Lago 
Traful". — Arribado el 14J9¡78 a P. Nue- 
vo 6«. — Conocimiento N* 001. — Can- 
tidad de bultos: 8. — Marcas: Soldar 
1.17B-MC 102. — Númerojs: 1|8. — Con- 
signado a Metalchemle Suiza S.A.CJJ 1 . 
— Mercadería Electrodos de nierro. 
Expedieníc-Kezago N? 86;78 ' 

Medio de transporte: Vapor "Santia- 
go del Estero". — Arribado el 6¡7í77 a 
P. Nuevo 7*. — Conocimiento N? 8. — 
Cantida de bultos: 2. — Marcas: Tecas 
SCA o;c 5.64617.480. — Númerois: 80.0661 
67. — Consignado a Tenas S.A. — Mer- 
cadería: Maquinarias.. 
Expediente-Rezago X? 2.429[<9 

Medio de ■ transporte: ' Vapor "Santa 
Clara", -r- Arribado el 28 : 2¡79 a Dique 
3 Sec. 4 ! >. — Conocimiento N? 162. — 
Cantidad ¿e bultos: 1. — Marca;s: París 
S.R.L. — Núinerojs: 1140220. — Consig- 
nado a Parjsi S.R-i. — Mercadería: Ro- 
damientos. 
Expcdicnlc-Rczago Nc 3.393J77 

Wledio de transporte: Vapor "Santa 
Ana" — Arribado el lo;4170 a P.N. 3?. — 
Conocimiento N? 20. — Cantidad de bul- 
tos: 1. — Marcas: Importools FO-467. — 
Númri'o's: 1. — Consignado a Importools 
S.R.I. — Mercadería: Herramientas. 
Exp"i.!"[itP-K«zag(» N? S-lSllíS 

Meció de trasporte: Vapor ■ , :.:cnria- 
eLiyi-' ■'". — .í.iiifcidf) el 26 l¡78 a E:^'J!e 4 
S e " c t>- _ conocimiento N? 2.3C3. — 
Car* ;"'r¿ ¿> Ik-Iícs: 2. — JSí-c-'í- =CiDA 
3 0<r¡ -'.n"¿fi — s.'úmcro¡s: 19.64!? M'.-CS — 
C-.^ : - > n- ". ríp-ce Int. — r:rv.-^idss- 



E;q>eaiEiitE-Reiuso N» 3Ü0|74 

Medio (le tr;- T-.rie: Vapor "Zograf- 
nia". — Arrib.-ac el v,--, 1 72 a P. Nuevo 
3? _■ Conociínie:-to N- sic — Cantidad. ■ 
'de bultos: 1. — Marco: 6.3U6-970, — 
Número¡s: 1, — C^u^inndo a Osien con.-»; 
(signatario. 
Espeaicnte-Rezago S> fl 2.198175 

Medio de transpUi'te: Vapor "Lago , 
Traful" — Arrita de sí £0¡6¡74 a P. Nue- 
vo 2". — Conocimiento N? 75. — Can- 
Udad de bultos: 1. — Marca: Miflex 
BAIC NSW 561-PeÜtío. — Número¡s: 14^. 

— Consignado a: Orden consignatario. 
Expediente- Rezago N« a8C5[75 

Medio de transporte: Vapor "Río Pa- 
raná". — Arribado el 23|8|74 a P. Hueva 
2?. — Conocimiento N? 11. — Canttd&o- 
tle bultos: 4. — Marcáis: coasin DW. — 
Númerofs i¡4. — CcnsleBailo a: Ordo*- 
consignatario. 
Ei-pedltnte-Rczafro N» 3J3*«175 

Medie de transporte: Vapor "Morma^w 
dfaeo". — Ai'ribado el 21|9|74 a P. Nue>* 
vo 5*. — Conocimiento N~> C8. — Cantlí» 
dad de bultos 8. — Marca|s: Fíresfeone 
¿23-RP-466. — Número|s: E|N. — Consi®* 
nado a: Orden consignatario. 
Espediente-Rezago N? G.2S5|72 

Medio de transporte: Vapor "Ablon^¿ 

— Arribado el 8U2¡71 a P. Nvevo 1*. — 
Conocimiento fW 5. — Cantidad de biífr» 
tosn 1. — Marcas: La Oxigena 66G.irp« 
190.549Í2. — Número.s: 1-Bis, — Consl^t 
nado a: Orden consignatario. — Mstoes* 
doria: Interruptores bipolares, acciona* 
miento a pulso. 

Expediente-Reza g« N* ¡WM3175 

Medio de transporte: Vapor "Cap. Sat» 
Antonio". — Arribado «1 22j6¡7-l a P., 
Nuevo 1» — Conocimiento N» 105. — 
Cantidad de bultos: 1. — Marcáis: DE..S| 
T.W. — Número's: T.0.594. — Consigna* 
tío a: Orden consignatario. — Mercadea* 
rfaj Tambor etylefrln. 

e. 12J2 N? 882 v. 16(2)8* 
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SECRETARIA DE ESTAÜO BE 
DESARROLLO INDUSTRIAL 

A los efectos del eumpilimento de R> 

dispuesto por Resolución S.E.DX N? 10(81, 

se- procede a publicar extractos ds un* 

yectos de promoción industrial q.us solft 

citan el beneficio del IVA. y «pie se eS- 

tin tiamltando en )a mencionada 33» 

crctaría de Estado: 

a) Nv de expediente: 112.10S;73. 

ü) Localizaclón del proyecto: Traslado 

de !a planta del ejido urbano al par- 

Que industrial de a ciudae ¿2 Giial©^ 

guayetú, provictía de Entra RÍOQ 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Elaboración de Jugíts cítricos 
y bebidas sin alcohol a partir oe te- 
ses cítricas. 

d) Capacidad de producción a insttfc^ 
lar: 9.0ÜO.00O íts-jaño. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
350.000.000. 

f) Personal a ocupar: 11 personas. 

a) N? de expediente: 56-877,73. 

b) Localización tíel pioyecto: Saa An- 
tonio Oeste, Provine: a de Rio SJegrat 

c) Descripción de ios product?^ a elai- 
borar: Captura y prceesoir»i?2:o <te 
pescado para el mercado lreai. e io> 
terna cionai. 

d) Capacidad ¿a producción a insta?» 
lar: Pescado, 10.500 tn.; Pejcade 
frío. 2.100 tn.: Fish Block. 1.575 tai 
H.G. 735 tn.; Filete, 472 tn.; Pileto 
interfoliado, 1.417 tn. 

e) Inversión total del proyecto: pesoa 
7.814.034.000. 

f) Personal a ocupar: 124 personas. 

a) N* de expediente 119.403 t 79. 

b) Looaiización del proyecto: Puerta 
Santa Cruz, Río Turbio, pravincia 
de Santa Cruz. 

c) Descripción Ce produetcj 3 ela-bo- 
rar: Oomple;o integral cirr.ao $9 
ganado ovino, cempuesto <¡b sota.de- 
ro y curtimebre. 

d) Capacidad Cs la producci¿n a tn»» 
talar: 300.0OC cabezas aunsaUa.' 

eJ Inversión toíiú del -oroj-ecto: peses 

43.812.500. ÚD0. 
f) Personal a ocupar: 100 pECDüS, 

a) N» de Expediente: 115.S21FÍ9.- 

b) Localización del proyecto: Met-3», 
■ provmcia de Salta. 

c) Desei-ipción do los productos a ela- 
borar: Procesamiento de gritnoo pSM 
ra el mercado icciil y estjoftjyjlóllj. 

d) Capacidad de la producción a ins- 
talar: Poroto, 3e.€50ta. año; SmüHbí 
de poroto, a.000 tn. año; Gaitianzfli 
S.000 tn. año, Maní. 5.000 tn. año, 

e} Inrersión 'Istcl del nroyecío: pesos 
12.S58.00tf.ODO. 

e) PeiroríP-* a ctüpar: 54 peiso-isa 

a) N» do £spet3i?nie: 113d35;©. 

b) LocaliEzcitn del proyectoj CíuSeS 
de Resistencia, s-rcvincla del -diacOs 

c) DeserfncJón de los productos a' cISfc 
borar:* Tratamiento de tripa anínrtfc 
pera aUmcs'-ííÉa fe'JH^na e indíJIí» 
tria. 

d) Cr-Tcir-'I ^e producían: liedlas 
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salame. 110.880 tn.: Ma dejas orilla, 
290.üüL.of¡0.00ü 

e) Inversión total de proyecto: pesas 
i51.0Qp.QM. 

f) Persona, .i ocupar: 25 personas, 
ai K° de ■¡x.icdicnte: 11T 3.14(70. 

b> Localiza oíou ae: proyecto: Ciudad 
de Ooera, provincia ce Misiones. 

c) Descripción ar ios productos a- eis- 
oovnr: Eisooraeión y envasado de 
le. 

tí i Capacidad rio producción a instalar: 
S.ó'to.yuü cy. hál. 

e) inversión iota, del proyecto: pesos 
7.407.04 í. 

í) Persona» a ocupar: 60 personas. 

a) Ni de expediente: 116.2G3I79. 

b> Localización de] proyecto: Las Pal- 
mas, provincia del Chaco. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Elaboración de jugos natura- 
lea de fruía, jugos cremogenados y 
jugos concentrados. " ' 

d) Capacidad de la producción a ins- 
talar: 6,000 trgs. hora de fruta. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
415.951.000. 

f ) Personal a ocupar: 15 personas, 

a) NJ de espediente:., 118.148¡70 Cde. 4. 

b) Localización dei provecto: Ruta Na- 
. ctonol" 234, Km. 0,5,- Parque Indus- 
trial de ;a_ciudad de Neuquén, j?ro- 
vincia de Neuquén, . . 

c) Descripción de ios productos a ela- 
borar: Revestimiento para paredes 
de cerámica esmaltada. 

d) Capacidad de producción a instalar: 
1.600.000 i«2. 

el Inversión total del proyecto: pesos 

68.000.000.000. 
í) Personal a ocupar 174 personas, 
a) Ni do espediente: 44.488178 Cde. 2, 
V) Localización ítel proyecto: Ruta Ni- 
colás Avellaneda, Km. 13,5, Resisten- 
cia. Dto. San Fernando, provincia 
del' Chaco. 

e) Descripción del producto a elaborar: 
Ladrillos aislantes térmicos cerámi- 
cos y baldosas múltiple trefilada ce- 
rámica. 

tí) Capacidad de producción a instalar: 

9.600 niinño. 
c) Inversión total del proyecto: pesos 

624.345.000. 
í) Persona! a ocupar: 11 personas. 

a) N* do expediente: 20/473180 Cde. 3, 

b) -Localización del proyecto: Finca 
Sancha Las Tienditas, Dpto. Cerri- 
llos, provincia de Salta, 

c) Descripción de ios productos a ela- 
borar: Cemento portland normal, 
cemento de escoria de alto homo. 

d> ^Capacidad do la producción a ins- 
talar: 500.000 ta. año. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
200.568.300.000 

f) Persona* a ocupar: 169 personas. 

El acto de apertura se llevará a cabo 

a) Ni de Expediente: 106.612|79 Cde. 11 

b) Localización del proyecto: Barrio 
Don Bosco, Km. 8, Comodoro Riva- 
davia. Dpbo. Escalante, provincia de 
Chubut, 

c) Descripción do los productos a ela- 
borar: Cemento portland normal, ce- 
mento pozolámlco, cemento para uso 
petrolero "API". 

d) Capacidad de producción a instalar: 
.390.000 tn.|afio. 

e) Inversión total del proyecto: 

J» Etapa $ 37.446.731.000 

21 Etapa $ 172.450.879.000 

Total % 209.897.610.000 

f). Personal a ocupar; 

l 5 Etapa 46 personas 

2? Etapa .....,,.«*, 101 personas 

Total 227 personas 

a> Ní de Expediente: 12O.G0S|7Ü Cdo. 3 

b) Localización del proyecto: Montee» r- 
lo, provincia de Misiones. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Terciado o contrachapado. 

d) Capacidad de producción a instalar: 
10.000 m3.jaño. 

e)„Jüivcsión tota; del proyecto: pesos 
7.121,831.000. 

f) Personal a ocupar: 170 personas, 

a) N* de Expediento: 107.179[79 Cde. 2 

b) Localización del proyecto: Camino 
del Perú, Km, 7,5, Cevil Redodo, 
Dpto. Tafí. Viejo, provincia de Tu- 
cumán. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Piezas de cerámica esmalta- ~ 
"da, decoradas y serigrafiadas, 

d) Capacidad de producción a instalar: 
, ;480.000 m2;año. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
4.608.600.000. 

í) Personai a ocupar: 30 personas, 
a), NO de Excediente: 122.186|79 Cde. 2 

b) Localización del proyecto: J. A. Fi~ 
nochlo, entre Mosconi y Colón sin., 
Rio Grande, Tierra del Fuego. . 

c) -Descripción de los productos a ela- 
• borní-: Film de polletileno o polipro- 
ipileno, envases y tubos rígidos de 

poiietiieño. ■ " : 

d)-'Capactdad de produeci6.i a instalar: 

Extrusión „ 1.560.000 Kglafio 

Confección .' 1 .002.000 Kgiaúo 

Impresión „....., 792 . 000 Kg[año 



BOLETÍN ÓFTCfAL — Viernes 13 de febrero de 1981 



el Inversión totai acl ¡iroveciu: pesos 
2.^ -8- i.. o. Olí. 

fi Por... :i:,. a ocupar: 93 ■:ier , ;oi!as, 

a' ^i.'-' ae j.s..e¿i.!Li t : '.i-, J: .j * .cié. 5 

o i JjOeaji-HL.íjii ae. ■'iríij'c.i.-ivo: :üi,a \¡i- 
ckinu. -\ 3B. Aiii. l.oi'í, iu.is, ;ji\- 
vinciu n. : UL'tiifii.ii. 

ci D t :iC¡ i,j„-ivn o .u.- pn. ductor a oln- 
oorar: ií.,.;hhiv,civii j t: : il i!: l - u jo 
cjcíií: lovta ue ¿acau y nuuuo inSum- 
tauc.í.-iCiD. 

di v.tt;íñ-- «;;C dt' .íi'wuicciou n ilu> -i¡ur;' 
-■ j- ■¿•:i.-±- \j xv b ':rtti&.' ¿: vii.xMú K.s'iain) 
3: din. ,-íjO cígiuic. - 

ei i.ovciiritiii totai .tü¡ jroyect-u: 'leau^ 
5,4-tl.30:i.x73. 

Li Personai u ocupar: 11 personas. 

a> N" de Expedionre: 24.a(,6 3ü -cíe. i 

bl Localización del proyecto: r-ai':ji;e 
Industrial "General Beigraoo ti- 
rana, provincie de Entre ftios. 

c) Itescilpción de los productos a ela- 
borar; Cajas de cartón corrugado. 

d) Capacidad de la producción .'. ins- 
talar: 50.000.000 in2|año. 

e) Inversión -total del proyecto: pesos 
36.792.178.000. 

í) Personal a ocupar: 104 personas. 
a) N» de Expediente: 122.120|79 Cde. .1 
.1» Localización del proyecto: Las Pal- 
mas, provincia del Chaco, Dpto. Ber- 
mejo. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Baldosas cerámicas vidria- 
das. 

d) Capacidad de producción a instalar: 
1.000 rn2jdía.- 

,e) hi versión total del proyecto: tiesos 

6.831.564.000. 
fj Persona] a ocupar: 43 personas. 

a) N« de Expediente: 40 í92¡75 

1» Localización del proy:cio: Ruta Na- 
cional 19, Km. 5b, idealidad 5. A. 
Pereira, Dpto. Las Colonias, provin- 
cia de Santa Fe. 

.c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Fabricación de piezas de fun- 
dición gris. 

d) Capacldad'de producción a instalar: 
5.400 tn.jano. 

e) üwersitor total del proyecto: pesos 
135.045.071. 

f) Personal a ocupar: 105 personas. 
&) N? de Expediente; ' 121, 180|79 

b) Localización del proyecto: Can Mar- 
tin s|n„ Chacra Nv 42, Acceso Sste 
a ]a localidad de Gobernador Grega- 
les. Dpto. Río Chico, provincia de 
Santa "Cruz. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Matadero y frigorífico Je 
ovinos. 

d) Capacidad de producción a insfalar: 
240.000 cabezas. año o 3.677,9 tn.jnfio 
de carne y 2.915|7 cii.iañc de pro- 
ductos (mondongo, seso, lengua, co- 
razón, etc.). 

f) Inversión total del proyecto: pesos 

14.791.900.000, 
c) Personal a ocupar: 129 personas. 

a) N? de Expediente: 121. 122(79 

b) Localización del proyecto: Salto 
Grande, Entre Rios. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Resinas colofonias esteniici- 
das premodificadjs - no, incluyanlo 
resinatos de catión metálico premo- 
dificados a no, 

d) Capacidad de producción a instalar 
670 tn.laño de' colofonias modifica- 
das. 

e) Inversión total del proyecto: pe.ios 
759.500.000. """ 

f) Personal a ocupar: 12 personas. 

a) N» de" expediente: U7.96S¡7D C. 3. 

b) Idealización del proyecto; Parque 
Industrial - Neucuién. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar; Jugos concentrados. 

d) Capacidad de producción a instalar: 
3.266. 500 -litros. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
3.200.000.000. 

í) Personal a ocupar: 50 personas 

a) N? de Expediente: . 22.531J80 C. 2 

b) Loralización del proyecto: TreveHn 
- provincia del Chubut, 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Cal hidratada. 

d) Capacidad de producción a instalar: 
900 tn.|año. 

e) Inversión tota! del proyecto; pesos 
G37.465.775. 

f) Personal a'ocupar: 19 personas. 

a) Ni de expediente; 102.231(79 C. 5. 

b) Localización del proyecto: Pasaje El 
Doradtllo 14 Km. al Norte dei Pto. 
Madrin. provincia del Ctiubuc. ■ 

c) Descripción de los productos a 'ela- 
borar: Construcción y reparación de 
buques. 

d) Capacidad de producción a instalar: 
1? Etapa; Construcción de 4 casque- 
ros de 90 metros "de eslora. Repara- 
ción de 80 pesqueros. Repartición a- 
nual de 12 buques de ultram.u-. -Lven- 
tualmente construcción de o.i¡va>" d¿- 
15.000 tnds.; 2? Etapa: Repai-aciun 
de 35 buques de ultramar, '¿i Etapa: 
Construcción de 2,385 partes de bu- 
sques de 60.000 tn. 

e) Inversión total del proyecto: pescu 
S 58.979 .685. 

í) Personal e, ocupar: 1592 mínimo 
comprometido: 2654 dotación normal 
a) No de expediente; 120.426J79 C. D 



b> Localización de! proyecto: Parque 
Indiistriii'i Genera» E'lco provincia de 
La Pampa. 

ci Descripción de los preducros a ela- 
oorar; I'uoüí plasíicrs, íus acceso- 
rios capas de inodoras, uepi^irns de 
i>4ñc, fl'.ümit'.s para depósitos de 
aguo y accesorios ¡umitarius. 

el i CapacidiiQ oe la producción a ins- . 
taiar: i:í.4Hí tn. 

c¡ Enver liüii íutai dei proyecto: Miles 
$ 12.418.000. 

fp Persona* a ocupar: 148 personas. 

ai N° de expeliente: 109.434179 (Am- 
pliación). 

bi L-oc.i libación de! proyecto: F„osário 
de Lrrma provincia de ialta. 

c) Descripción de ios producios a ela- 
borar: Se trata de, una curtiembre 
para elaborar suelas. 

di Capacidad de producción a instalar: 
La ampliación es de 862 000 Kg. uño 
o Dicn de 57.500 cueros elaborados por 
a fio. 

c) Inversión total del proyecto: pesos 
$ 7K9,aa7.000. 

f) Personal a ocupar: 15. personas. 

a) N* de expediente: 53.922|78. 

b) LocalíKackin del proyecto: General 
Pico, provincia de La Pampa. 

cJ Descripción de ios producías a ela- 
borar: Sncs, partes ne cnatarra de 
automóviles y estructuras metálicas 
en general. 

dJ Capacidad de producción a instalar: 
1.000 ton¡año de producto. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
2.4oO.517.Ü0Ü. 

f) Püisonai a ocupar: 58 personas, 
at N 1 * de expeaiente: 30.8o5t77. 

• b) Localización de» proyecto: Santa Ro- 
sa, provincia de La Pampa. 

c) Dipci'jpcion de ¡os productos a ela- 
borar; Motores de arranque, alterna- 
dores y reguladores de voltaje. 

d) Capacidad de producción a Instalar. 
Motores de arranque hasta Chp 
18-UüU.iaño.; Motores de arranque de 
Clip 4,800.iaño.; Alternadores 60.000. 
[año. Reguladores 60.0U0.iano. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
4.81Ü.U. 8.000. 

fl Personal a ocupar: 126 persnnas. 

a) N" de_exped¡ente: 26.018 80. 

b) LocaÜí-ación del proyecto; Villa Ade- 
la. Dpto. Concordia, provincia de En- 
tre Ríos. 

C) Descripción de los productos a ela- 
borar: Productos finales de madera, 
molduras, zócalos, maciiimbres, etc.; 
y paneles modulares para viviendas. 

d) Capacidad de la producción a ins- 
talar- Paneles: 400.000 m2)afio; zó- 
calos etc.: 500.000 m2iaño. 

e) Inversión total de! proyecto: pesos 
13,757.146.000. 

f) Personai a ocupar: 38 personas, 
ai N? de expediente: 118.778 79. 

b) Localización de! proyecto; Ciudad de. 
Dean Punes, Departamento de Is- 
clulim, provincia de Córdoba. 

c) Descripción de los productos a ela- ■ 
oorar: Cueros curtidos caprinos y]u 
ovinos. ■- 

di Capacidad de producción a instalar: 
9Ü0.000 cucrosíaño. 

e) Inversión totai del proyecto: pesos 
1.808.8C9.727. 

f) Personal a ocupar: 80 personas. 
ái Ni de expediente: 119.629 79. 

b) Localización del proyecto: Parque 
Industrial de Trelew. Ciudad do Tre- 
lew. Dpto. Rawson, provincia del 
Chubut. 

c) Descripción de ios productos a -ela- 
borar : 

Hiladas a partir de tops, peinados 
de lana pura y;o aórtico y¡o sus 
mezcias con libras artificiales yjo 
sintéticas: 

d) Capacidad de producción a instalar: 
21C.66S Kf. año. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
2: 792. 989.080. 

f) Personal a ocupar; 33 personas, 

a) Ni de Expediente: llf..803i79 

b) Locaiizacion del proyecto: Ciudad 
de Pormosa, Dpto. Formosa, provin- 
cia de Formosa. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Tejido y cosifeccioi es de ri- 
zo en algodón. 

dt Capacidad .le producción a instalar: 
(ToallasT'toallones. géneros de baño, 
repasadores): 1.377 tn.faiio. 
Hilos industriales y piolines de algo- 
dón: 281 tn.¡año. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
la. 435. 611. 280. _ 

f) 'Personal a ocupar: 140 personas. 

a) Ni de Expediente: ll4.762 r 79. 

b) Locali r ¿acióri del proyecto: "Jiudad de 
Mercedes (Camino" a Villa Reynolds), 
departamento Pederncra, provincia 
de San Luis, ,. :, .-, 

c) Descripción de ios productos. a . ela- 
- borar; Cueros vacunos curtidos., 

d)" Capacidad de la Vodutición a insta- : 
lar: 400.000 cucrosíaño. — ■-_ 

e) ■ Inversión total d'J proyecte* .pesos 

20.692.400.000. -, .. r ; 

f) Personal a Ocupar: 187 persones 
a) N? de Expediente: 122.457179 

bj Localización del proyecto: Pasaje 
Fortuna, Segunda sección Chncrns. 



Departamento Monte Casen», pro- 
vincia en Corrieríics. 

o Descripción dt ios productos ft ela- 
oorar: Alfombia;. y afines. 

d' Capajioad de producción a instalar: 
3.300. jOo ni2!año. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
40.857.U00.O0O, 

f) Personal a acupar: 70 personas. 

a) Ni de Expediente: 122.297¡79 

b) Localización del proyecto: Ciudad 
de Monte Caseros, Departamento ja 
Monte Caseros, provincia de Co- 
rrientes. 

c> Descripción de los productos a clai 
borar: Tejidos planos y de punta 

d) Capacidad de producción a Instalar: 
Tejidos planos: 17.275.300 m2iafio; 
Tejidos de punto: 345.000 Kgjaño. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
31.423.610.869. 

fl Personal c, ocupar: 83 personas. 
aj Ni de Expediente: 113.481(79 
b) Localización del proyecto: Parque 
Industrial de Dolavon, Departamen- 
to Calman, provincia del Chubut. 

f ) Personal a ocupar: 16 personas. 

a) Ni de expediente: 122.241J79, 

b) Localización del proyecto: Parque 
Industrial de Trelew. ciudad de Tre- 
lew, departamento Rawson provincia 
del Chubut. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Tejeduría de punto, teñido 
y acabado. 

di Capacidad de la producción a ins- 
talar: Tejeduría do punto: 287.000 
Kg.laño; Teñido y acabado: 250.000 
Kg.j año. 

e> Inversión total del proyecto; pesos 
2.601.403.000. 

f) Personal a ocupar: 20 personas. 

a) Ni de expediente: 119.973J79. 

b) Localización del proyecto: Pnrqito 
Industrial de General Pico. Depar- 
tamento Mara-Có, provincia de La 
Pampa. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Tejeduría de punto y confec- 
ción de prendas de vestir. 

d> Capacidad de producción a instalar: 

575.000 prendaslaño. 
e) Inversión total del proyecto: pesos 

2.670.201.(100. 
fj Personal a ocupar; 82 personas, 
a) Ni de expediente: 2l.883|80. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Prendas de vestir (vaqueros 
y prendas afines). 

d) Capacidad de la producción a ins- 
taiai" 690. G00 prendaslaño. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
2.115.j79.000. 

f) Personal a ocupar: 63 personas. 

a) Ni de Expediente: :i6.009;79 

b) Localización del proyecto: Parque 
Industrial Trelew, Ciudad de f re- 
lew. Departamento de Rawson. pro- 
vincia det Chubut. 

el Descripción de ¡os productos a •ia- 
borar: Encolado dt hilados. :enu¡o v 
apresto de telas tex turbación dt n - 
litaos. 

d) Capacidud de la producción a in-ta- 
lar: Encolado: 440 tn.iaño; Tejt y 
apresto: 233 . a,|afio; Texturizaoo: 
177 tn. año. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
5.225.072.000. 

í). Personal a ocupar: 50 personas, 
a: Ni de Expediente: T22.134|79 

b) Localización del proyecto: Laguna 
Brava, Departamento Capital, . ro- 
"vincia de "orrientes. 

cJ Descripción de los productos a ela- 
borar: Tejidos de punto, su con lec- 
ción y tintorería. 

d) Capacidad de producción a instalar: 
Tejidos de punto . 432. 000 Kgaño 

Confección 360.000 i¿¿ :n,o 

Tintorería 720.000 Kg,a ño 

e) Inversión total del proyecto: petos 
13,860. .00.000. 

í) Personai a ocupar: 116 personas. 

ai Ni de Expediente: 121.998J79 

fjj Localización del proyecto:. Ciudad 

de Corrientes, departamento Capital, 

provincia ?e Corrientes. 

c) Descripoión de los productos ■ q. ela- 
borar: Hilados y tejidos blanquea- 
dos, teñidos „• acabados y de ."ibivía 

.naturales artificiales y sintéticas y<o 
sus mezclas. 

d) Capacidad de producción a instala:': 
825, COO Kg¡año. 

- e) Inversión total del proyecto:- .'pesos 
13.355.200.009. ,, 

í) Persoí.iai a ocupar: 70 nersonas^' 
a> N" de Expediente: 62.012178 '-.' . 

b) Local iza.eión de; ¡"",.'-i'.y "„oti5lidad 
"de Quitilip.-. Dera'rrv.pnto de 3ul- 
tütpi provlñca"ae: cuaco, 
el Descripción de los productos a .ela- 
borar: Fibra de aígodón. seinilla do 
algodón y fibriHa de algodón,,., 
dr Capacidad de la producción }i ins» 
-talar' Fibr.a de, algodón tni" ; áño:'G4(!0; 
^Semilla,' dé algodón: l'2.QQ;V fibrilla 
S de. algodón Tnlaño: 200. , ¡ 

e) Inmersión total del proyecto: pesos 
.3.584.084.281, . 

I f) Peísonal a ocupar: 22 pe¡=oms t n do 
tf- el año. 128 personas temporada ''lio 
ufas al afloi. 
a) No de expediente: 114 719V 
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b) Tjr.rnYMic'iún del proyecto; Localidad 
PutVLo Madrpn. 'departamento Bied- 
rnan Provincia de Chubut. 

c) Descripción de loa productos a ela- 
borar: Teñido, irisado y tondosado 
de lelas. 

d) Capaciaad de 3a producción a ins- 
talar: Tenido: 1.050.000 Kg.,año (te- 
les y ¡o Miados); Frisado: 285.000 Kg. ■ 
¡año (telas); Fondosado: 285.010 kg.| 
año (telas). 

e) Inversión total de proyecto: pesos 
2.GS3.209.000. 

b) Loealización del proyecto: Ciudad de 
Podados, Departamento Capital, pro- 
vincia de misiones. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Prendas de vestir para hom- 
bre, mujer y .niños. 

d) Capacidad de producción a instalar: 
1.500.000 prendasjaño. 

e) Inversión -total del proyecto: pesos 
4.441.386.000. 

f) Personal a ocupar; 38 personas. 
a) Mí de expediente: 122.378J79. 

1>) Localizitción del proyecto: Faraue 
industrial Neuquén, ciudad de Neu- 
quén. departamento _ Confluencia, 
provincia del Neuquén. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Hilados de lana y|o mezclas 
y¡o sintetices. 

- d) Capacidad de producción "a instalar: 
200.000 Kg.|año. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
2.614.100.000. 

f) Personal a ocupar: 8 personas. 

a) NS de espediente; 33.344J77. 

b) Loealización del proyecto: Parque 
Industrial de Cshuaia, terrenos 1 
y 2, Macizo C. ciudad de Osmiata 
Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego e Islas dei Atlántico Sur. 

C) Descripción de los productos a ela- 
borar: Aparatos de televisión eñ 
blanco y negro y color. 

d) Capacidad de producción a instalar: 
30.36G]año aparatos (considerando 
«n producción de 50 •% de televisores 
en blanco y negro y 50% de color); 
y 34.270 gabinetes|año. 

e) Inversión total del provecto: Miles 
$ 1.302.017. 

í) Personal a ocupar: 132 personas al 
3? año y siguientes. 

a) Nv de expediente: 58.955¡78 Cde. 1. 
í)> Vocalización del proyecto; Los Po- 

cítos, 1* paralela Marco Avellaneda 
1300, Tafí Viejo, Provincia de Tu- 
cumán. 

c) Descripción de ¡os productos a ela- 
borar: Cascara deshidratada de cí- 
tricos, especialmente limón. 

£■) Capacidad de producción a instalar: 
20 in.|día. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
3.132.137.000. 

f) Personal a ocupar: 15 personas. 

a> W de expediente: 28.174177. Cde, 3. 

b) Vocalización del proyecto: Buenos 
Aires esquina Paraná. Bella Vista, 
provincia de Corrientes. 

c) Descripción de los productos a ela- 
ocrar; Jugos mrbios compuestos de 
GJtriCos. jugos clarificados, compues- 
tos de "cítricos, aceites esenciales de- 
cjtrkos, D'Limonene, mermeladas 
áticas cristalinas y filetea aas, cre- 
rao¿enaúo3 en cítricos enturbiantes, 
ca-.cara de cítricos pelletizadcs. ju- 
gos concentrados naturales y clari- 
l.cicjris. 

ó) L.'.-..3-itidad de producción a instalar: 
73. 740 Tn, de íruta anuales. 

e) ji. versión total del proyecto; pesos 
EU'-iWSO.GOO. 

f) PL-rsonal a ocupar: 221 personas. 

a) !i" de espediente: 116.387,79. 

B) Loealización del proyecto; Comodo- 
ro Riv adavia, prov. ".cia del. Cnuout. 

e) D3scripción de los productos -a ela- 
borar: Equipos petroleros, calderería 
pesada y construcciones metálicas 
varias. 

ti)- C;.p,¿cidad de producción a instalar: 
l.í.fl Tn. a.lo de acero procsi.;c- Ja- 
ra praauciC'S de gran elaboración. 

e) -n.tí^ion toral del proj-ecto: irecos 
C.443.Í.Í9.C00. 

í) Per;t.]ia] a ocupar: 22 personas. 

rt) X'> de exptdionte: 38 402 18. 

b) Localiaaeión del proyecto: Provincia 
* de Corrientes. 

w) Descripción de los productos a ela- 
' borar-. Tabiques sanitarios.: 
j&) Capacidad de producción, a" Instalan 

37.800 m2¡año. ' 

*) inversión total <tól psoyecto^ pesco 
¡ 833:253.200. 

¡íD personal a ocupar; 101 personas. 
I ©) N» de expedienten H5.628|». 
>í>) Loealización ~&é¡ proyecto]- Guals* 
! guaychú, provincia de Entre Ríos. - 
i*) Descripción de aos productos; & el*» 
i borar: Elaboración .de "telas S '«uffi* 
1 lecciones en general, 
ü) Capacidad de producción a SnstalaÍJ 
I - Tejido: tela Jacquaid, 12.000 fig;) 
«So; tela lisa, 120.000 teg-.laüo, y fe- 
la pelo, 250.000 fcg.tafta, 
31 - confecciones: 3818*0 Sgflaííá. 
e) Ti-. versión total del proyecto: peoos 
8.,'iEu 702/00. 



f) Personal a ocupar; 280 personas. 

a) N- ds¡ espediente: 121.964,79 Cde. 1. 

b) Locaii.-J^on de: proyecto: Provincia 
de Santiago da, Estero. 

c) IX. -»er;pciór de ios productos a ela- 
borar: Hilados de algodón cardado 
y;o sus mezclas, 

d) Capiculad de producción a instalar: 
811.000 kg.,año. 

e> Inversión total del proyecto; pesos 

14.554.285.000. 
f) Pc-rsor.aL a ocupar: 59 personas. 
a) N'.> úv expediente: 110.40479 C. 2. 
' b) Locnii'.ücion dei proyecto: Provincia 

de Corrientes. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Cueros vacunos curtidos. - 

d) Capacidad de producción a instalar: 
33.550 cueros ano. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
792.937.01)0. 

í) Personal a ocupar: 43 personas. 

a) N0 te espediente: 115.575(79. C,6. 

b) Localiz-icion dei proyecto: Resisten- 
cia, provincia del Chaco. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Hilados de rigodón. 

d) Capacidad de producción a instalar: 
1.085 Tn.'año. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
2.892.239,000. 

í) Personal a ocupar: 16 personas. 

a) N? de expediente: 20.213JS0. 

b) Vocalización de! proyecto: Marque- 
sado (Rivadavia), a 15 kms. de la 
de la ciudad de San Juan, provincia 
de San Juan, 

C) Descripción de los productos a ela- 
borar: Botellas plásticas no retorna- 
bles, distintos tamaños y formatos. 
Fundamentalmente de PVC. 

d) Cr.pscKlad de producción a instalar: 
Envases 1.20O t.laño. 

e) Inversión total del proyecto: pesos 
4,079.274.000. 

f) Personal a ocupar: 13 personas. 

a> N? de expediente: 57|869|78 Cde. 3. 

b) Loealización del proyecto: La Reduc- 
ción, Lules, provincia de Tucumán. 

c) Descripción de los productos a elabo- 
rar: Paneles para viviendas, postes 
huecos, alcantarillas, vf3as y colum- 
nas. 

d) Capacidad de producción a instalar; 
paneles para viviendas, 97.500 m2; 
postes huecos. 440.000 m2; alcantari- 
rillas, 1.000 m2, y vigas y columnas, 
2.000 m2. 

e) Inversión total del proyecto: miles í 
4.271.565. 

f) Personal a ocupar: 40 personas. 

a) N? de expediente: 56.566¡78. 

b) Locali2ación del proyecto: Ciudad 
de San Luis, provincia de San Luis. 

c) Descripción de los productos a ela- 
borar: Especialidades medicinales en 
diversas formas farmacéuticas. 

d) Capacidad de producción' a instalar; 
comprimidos y grageas, 141.600.000 
unidades; soluciones, 55.300 litros; 
suspensiones. 65.000 kg.; ampollas in- 
yectables, 6.000.000 de unidades- lio- 
fiiizados, 2.34O.O0O uniciades; poma- 
das y supositorios, 2.000 kg. 

e) Inversión tota! del proyecto- pesos 
7.881.218.000. 

f) Personal a ocupar: 86 personas. 

e. 12:2 Ni 883 v. 13i2|81 

M1NLSIEHJO DE ' 
JBÍENEST VK SOCIAL 



Secretaría ríe Secundad Social 



DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES 
BEL TRABAJO 

D3par:am;n;c de Accidentes del Tra- 
bajo -:ta 3or el término de <10) diez 
días íe :as oersonas que tengan derecho 
á perc:bir indemnización de la Ley Ñ* 
9.638 í;e acuerdo a .a nomina que se de- 
laila: reneurnr a Hipólito ¥rigoyen 1447, 
Capital Féopi'a.. 
ARIAS Guiiiei-mo Nicanor 
EAItiuI-tMi P.~dro Inneo 
BEN G L AR U A f O M a rcelo 
CA.VALt Al.-.rx Huac 
CALü^Slí Car.oí A:>jerto ' 
■CEDl-íLZ .\'e tor Abei"' - ' 

CpiVAS S <amei 
Cli'. .-.£ Ü?:avic 
I'AVK_'.T .■•._.■.! francisco- 



jf-tí.- 1 



Antonn. 



GA.iC. ¡i;?. LisrmJn 
GIN EBRA Juan J«e 
HRtT Carlos Herminio 
HOEMCHUMIR Pedro ^ 
aOTJSSIflS mis Rafael T 
JALÜF Rosa 
MOTA Mario Alejandro 
liDíffia Melón Carlos " . - 

KUNE2 HeracHo 
OBORES Juan Nicolás , ^ 
OSTOBERO Emulo Hfla^Ell 
PAREDES Benito Linfloj fj 
PARED Juan Irlneo ~' 

RAMIRES Juan Alberts 
BYSER Roberto Antonio 
SALGADO Clemente 
SCARAPIOCCA Aldo 
ZEBALLOQ Carlos Aloert»- - 
SALD1VTA José del CarmeJi. " -^ 

«. 912 Ni 1S5 V. 20}2JB1 



Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

BANCO HIPOTECARIO 

NACHONAL 
Eí Banco Hipotecarlo Nacional hace 
saber por <30) treinta dios - Are. 754 y 
concordantes Código de Comercio . del 
extravio del certificado representativo de 
títulos "al portador" "N? 053133 por v$n. 
5.040.000 Serle 6a. Cupón 2|20. — Declára- 
se provisorlamrntr nulo dicho certificado. 
Banco Firi' -ccaric Nacional. 

$ 480.OO0 e. 9)2 N? 46.638 V. 20|3180 



Apertura: 19 ele ícbrcs'b tte 1Ü81 a, fiM 
10 horas, -\ 

Retiro de pliegos: Sección ContFQitefifQp 
nes, Azopartío 350, 3er. piso, ©ajbifcffil, ée, 
lunes a viernes ele 13 a 18 horaa, 

e. 13|2 K? 695 v. 10(2:81' 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA ATOJHCA 

Ente Demandante: Comisión Nacional 
de Energía Atómica. 

Licitación Número: Solicitud N? 073|81 
del B.C.R.A. 

Plazo de Reintegro: 360 días, renova- 
bles a los 130 días en las mismas con- 
diciones pactadas. La documentación co- 
rrespondiente se firmará por 360 días. 

Monto de! requerimiento: pesos 
23.OO0.0OO.0C0. (Pesos veintitrés mil millo- 
nes). 

Fecha y hora de clausura del concur- 
so: 1710231 a las 15. hs 

Pecha de disposición de los fondos; 
Desde el día 18J02J81 hasta el 2O|02¡81 
inclusive. 

- Lugar y hora de entrega de pliegos 
de condiciones: Av, del Libertador 8250 
(1429) Capital Federal. Gerencia Admi- 
nistración y Finanzas, Departamento 
Gestión Financiera. Piso 2', oíicina 2.114, 
en el horario de 09.30 a 13.30 hs. y de 
14.30 a 17.30 hs. TE. 70-7711(5 Int. 227. 
e. 13|2 N* 892 v. 13Í2J31 

MINISTERIO DE TUSTICIA 



SERVICIO PENITENCIARIO 

FEDERAL 

Expíe.: I). 503;81 (DN) 
Llámase a licitación Pública N<> 24 
para el dia 25|02|81 a las 14, horas en 
División Contrataciones (DN) — Paso 
550 — 1i Piso — Capital Federal con 
el objeto de resolver: la adquisición de 
carne vacuna en medias reses durante 
el mes de marzo de 1981, con destino a: 
Dirección Nacional, Unidades de Capital 
Federal v Gran Buenos Aires. 

Informes y pliegos: Dirigirse a Divi- 
sión Contrataciones CDN). durante los 
días laborables en el horario de 13 a 
17 horas. 

e, 13|2 N<? 893 v. 16J2Í81 

MINISTERIO DE BÉFENSE 

CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 
Licitación Publica N» l!8t 
Llámase a Licitación Pública para la 
realización de impresos varios. Apertura 
271281 a las 15 horas en Av. Las Heras 
N? 1925 — Caoital. Retirar pliegos en 
la misma dirección en el horario de 13 R 
19 30 horas. 
Valor del oliego: S 20.000. 

$ 24.000.— e. 132 N9 47.145 v. 13¡2]81 

MINISTERIO DE ECONONflA ( 



BANCO DE T,A NACIÓN 
ARGENTINA 

SECRETARIA DEL DIRECTORIO 
Llámase a Licitación Pública para la 
provisión de Testos Escolares. La aper- 
tura de las ofertas se realizará el dia 
23 de febrero de 1981 a las 15.00 hs., 
en la Gerencia Departamental de Servi- 
cios Generales — Deoartamento de Com- 
pras— Bartolomé Mitre' 326. 3* piso, Of. 
fi&lO, Capital Retiro de pliegos, consultas 
;Í7 ©nlTf-sft ñe las propuestas en la mls- 
"4¡& Valor del plieso: S 20 000. 
',' e. 1312 N<? 901 v. 1612:81 
F _ 

Scareíam ílte Hacienda 



Secretaría de Emergía 

' SERVICIOS ffinUüCTMCOS 

DEL GRñN MUEIWS MS@!3 S.A, 

Llama a licitaron Bis. 8J81 cíe cner- 
do con la Solk:tud IS? 05(^81 an." jwia 
por el Banco cení-ral de la R¿.- cólica 
Aj-gentina, 

Se invita a, las entidades íinani. ias 
regidas por !a L^y W 111.52S a nr^;.n:ar 
sus ofertas de crédito con sJulíj i; las 
estipulaciones del pliego de consejaos 
que se pone a disposición de liz j:~~'.t.¿s 
en la Sección Recursos Financia', j:: ( Ser- 
vicio Gestión c?e Recursos). ubi;;:¿ji en 
el Edificio de la calle Balea : xs n Tt. Zf 
piso (oficinas LCI9), Capital, caá 2, Ho- 
rario de 10 a 17.30 horas. 

Monto de capital requerlÉ-i: ^"C3 
30.000.000.000 (treinta mil mi-.-.i¡i.;?j ¿e 
pesos). 

Plazo de rcintetrro: 180 días, en perio- 
dos de 90 días, renovables, 6.2 ?r»;nún 
acuerdo enti-e las partes, dentro do les 
30 días anteriores al vencimiento de; ler. 
período. Los documentos respectivos es 
firmarán por 180 días. 

Fecha y hora de clausura del con- 
curso: m.81 (12 horas). 

Fecha de disposición de I03 fondos: 
19|2|81. 

Las ofertas tíe crédito se reD¡!)irü.n ba- 
jo sobre cerrado en el Salón de Apertu- 
ras (Planta Baja), del edifiuío citado, 
de. 11 a 12 horas del día 17¡2181; nroce- 
diéndose a su apertura en acto pt'biico, 
al cual se podré ,-wSstir para presen- 
ciarlo. 

$ 68.000.- c. n\?, Ni 47.335 v. 13p;81 



Secretaría de Agriciuííura 
y Gíuindería 



./iií?»3ii?od=;tracion nactonae, 

ron /MÜHANAS 
DT^ArTAT.IENTO 

. r d: .:iimiítracton 

■ Z'-li ■■■-■ ■: r> I.-;ciT.rk'n Pública :í* ?t\n 
pc.-i la toAtratacióci de un =?■■■■ -.- f r •!■' 
vi '"-■■■ "- v íf ■■■nridaii p^ra el c'ií.c.c ¡i' 
la A ■'..■■.:■ n O? C0:cif,'jj3, 



dirección general 

DE ADjnNISTIÍAtniON 
Expte. Ni lS"JjBXm 
Licitación PéWiea K° 2l;81 
Llámase a Llietaelón pública para el dia 
25 de febrero de 198] a las 15 horas para 
Ja contratación de un servicio de man- 
tenimiento eléctrico. 

El pliego de condiciones so encuentra 
a disposición de los interesados en ía IJÍ«¡ 
rección General de Administración, Oe^ 
parlamento Compras y Suministros. Pajeo 
Colón 932, 29 piso, oficina 110, Capital 
Federal, 

e. J3¡2 m 836 v. 1S¡2¡S1 

.DIRECCIÓN GENERAL 

»E ADMINISTRACIÓN 
Espte. N? ]3ílj24S¡ei) 

licUaclón Fúb2ra N« 3|81 2? llamado 
Llámase a Licitarién FÚK133 p;yra el 
día 25 del mes de lebrero de 1031 a las 
16 horas para la Adquisición de acondi- 
cionadores de aire. 

El pliego ¿e condiciones se encuentra 
a disposición de los interesados en 13 Di- 
rección General de Administración, De-' 
parlamento Compras y Suministros, Paseo 
Colón 982, 2? pjso, Oficina 110, Capital 
Federal. 

e. 13¡2 N» 303 v. 13J2J6E 

JUNTA XACH©JW/>X 
DE CARNES 

(Expíe. Ni SSi\S3) 

Llámase a licitación Pública w 2'Bi, 
para el día 20 de febrero de 1631, o, láa lfi 
horas, con el objeto de concretas la edí 
qulsición de un vidrio del fíente del 
edificio y diversas vitreas sesüa. especia 
ficaciones del pliego. i 

Los -pliegos tíe bases y conataíones pt>~ 
drán ser consulados y(o retiradoa tíe lS 
a 16.30 horas, en la División Contratado» 
nes y Suministros, San Martüi 409 leí. 
piso, oíicina 120, Capital Federal, pferlsi 
presentación de la constancia dé inscrip* 
eión en . el Registro de -Proveadores del 
Estado y en el Registro Industrial de 10 
Nación, para este ídtdmo casa áeberS 
aclararse por escrito, íte corresponder, loa 
motivos por las cuales se encuentra exerui 
to de tal obligación. 

El acto de apertura de los sobíes y lec«< 
tura de las propueslag, se reaüsarú, en ¡a 
oficina indicada precedentemente en pre»' 
senefa de funcionailoíi de esta Rí3parfi>í 
eión y ¡os prooonentea' (Jiie conouiTan. 

e. 33|2 Ní 902 v. 16|2;at 

Secretaría tíe TronspoTtc 
y Obras PútjÜ5r.ní 

seuvício r^.CjcnaK, 

BE ARQt '..r.r'Xl'-K.'i 
ü'nwi? r. .'.'.■ ;.. .; ft i'¡:r.-, eco s.IGJ-Q; 
h.-..ta ci tjír. jC (ir. !„.¡rLo de t?3t a Icá 
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1<¡ horas, para contratar por el sistema 
dS "ajuste alzado" las obras de construc- 
ción del edificio dcütuiacio a la Capíta- 
Q&a del Puerto Quequeu, provincia de 
Buenos Aires. 

Presupuesto Oficial: $ 707.000.000. — 
oiipoite do la garantía: $ 7.070,000. 
. Pliegos aclaraciones y presentación de 

r puestas: Supervisión Licitaciones S 
A.: Avda. 9 de Julio N? 1925, piso 18? 
Sapital Federal. 

Plazo de ejecución: cinco (6) meses. 
Precio de Ja documentación: $ 250.000. 
. Pago de la misma: Departamento Adnrf- 
Hsfcracion S.N.A., Avda. 9 de Julio N« 
W35, piso 16?, de 13 a 18 horas 

. e. 13|2 N9 896 v. 5]3|81 



INSTITUTO NACIONAL DE 
CIENCIA I TÉCNICA HIDRICAS 

Liulfcwiión Pública N» 004181 

Eíamasc a Licitación Pública para el 
^Ua 23 de febrero de 1981 a las 15 horas 
para contratar la locación de Hn equi- 
po copiador, por un período de doce me- 
tes. 

■ El pliego de condicionas con las espe- 
cificaciones, podrá ser retirado «a $Ja- 
ñaonte 542 - Planta Baja - División Con- 
trataciones en el horario de 13 a 19 fcs. 
e,13|2 Ni 889 V.16|2j81 



Secretaria de Intereses Marítimos 

Subsecretaría de Marina Mercante 



©1RECCION NACIONAL DE 
■ - CONSTSUCCIONIES 

JPOaUJAiílAS V VÍAS 

NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO DISTRITO 

RIO DE LA PLATA 
s Llámase a Licitación Pública N? E4J 
1C81 hasta el día 23 de febrero de 1981 
a las 10 horas para la Adquisición: Man- 
guera de lino, caño de goma. Monto es- 
timado: 3 100.OOD.OOQ. 

Consultas y pi-opucstas; Departamen- 
to Distrito Río de la Plata — Áreas 
Compras y Arrendamientos — Benito Co- 
rrea N? Kiflo — l* piso — Buenos Aires 
— Horario de 8 a 11. y de 12 a 13.30 
de lunes a viernes. 

e-13¡2 N<? 300 V.16J2J81 

Secretaría de Comunicaciones 

JEBfflPIBlESA NACIONAL BE 

■TCKiLEüüratir-íiiCACMííjas 

¡LíaitecÜím Pública N? 2-P-GKCE|8£ 

Paiü la contratación de Servicios In- 
órales de limpieza en: La Plata = 
ÍSascíiads y Gonnefc. 

Contrato: Un (1) año, con opción de. 
tprorroga a favor de ia ENTel por un 
,íl) año enás. 

Apertura: El S¡3|81 a las 15 horas ea 
Abastecimiento Regional = Avenida Ltt- 
so M9 24í£ 5* piso Mar del Plata. 

"íTalor del pliego: 5 100.000. 

La adquisición de pliegos y consulte 
podrán efectuarse en: 

Abastecimiento Regional — Avenida 
&uro N? 2448 - 5? piso - Mar del Plata 

Comercial Zona La Plata: Calle 47 
!K» 634 - La Plata, 

Dirección de Abastecimientos - Aveni- 
da La Plata N« 1540 - 3er. piso - Ca- 
ntal Federal. 
.; e.l3|2 N» 889 V. 2312¡81 

MlMS'lEKiO OL U'LTUBA. 
7 EDUCACIÓN 



UfOTSÍitSlBAD B¡a ffiUENOS ATOES 
HOSPITAL DE CLÍNICAS 
"JCSE DE SAN MARTIN"' 
LiciiaciOn Pública N? 5 
Exponiente N» £98.298181 
•Uámase a Licitación Pública hasta el 
p 20 de febrero de 1981. a las 10 tao- 
■IQ8. paTa adjudicar la provisión de ítl- 
gódón hidrófilo con desuno a este Esía- 
£?ecimianto y eos dependencias, de a» 
eosrdo coa las especificaciones conteni- 
da^ en las pliegos de condiciones pasfi- 
■■■$$texes. 

.-Ja. apertura 53 realizará en el Depar- 
! inatento de Contrataciones- ubicado en 
¡zT pespitea de Clínicas "José dé San 
; -Sean" (Córdoba - 2351 — planta baja), 
"3dí2ndo les interesados requerir plie- 
563.3a eonfllclonss e informes en la Di- 
."písíóq Compras, Licitaciones y Sanii- 
'Sistros del mismo, de lunes a viernes 
d3 8 a 12 horas. 

g.13¡2 W 8S4 T7.16J3JS1 



MÍMSTEM© BSS 
BIENESTAR SOCIAL 



á 



BOTESKIIA B5E 

BENEFICENCIA NACIONAL Y 
CASINOS 

Expediente N' 390.5Ü4JÜ1 .. 
Uámase a Licitación.. Pública n' 13|81 
5- para ^ adquisición de Trofeos con 
destino a Geivttcia Hípica, 



La apertura cíe las propuestas se .re- 
alizará el tiia 19 cié lebrero de 1981 a 
Jas 12.1o horas. 

Retiro de los pliegos: 

Avenida Del Libertador 4101 — Depar- 
tamento Suministros — Capital Federal 
T. E. 771-1575 ó 771-0232 - De 13 a 
16 lloras. 

Presentación de las propuestas: 

Avda. Del Libertador 4101 — Capital 
Federal. 

e,13|2 N? 884 v. 16,281 

LO TEMÍA DE 

BENEFICENCIA NACIONAL Y 

CASINOS 

Expediente N? 390.63IJS0 

Llámase a Licitación Publica N? 14[BI- 
H, para la provisión, colocación puesta 
en funcionamiento y garantía de funcio- 
namiento de un sistema despiegador de 
información, con destino ai Centro de 
Cómputos. 

La apertura de las propuestas se reali- 
zara el día 3 de marzo de 1581 a las 14 
horas. 

Retiro de ios pliegos: 

Avenida Del Libertador 4101 — Depar- 
™mento Suministros _ Capital Federal 
T. E. 771-7575 ó 771-0232 - De 13 a 
1S horas. 

Presentación de las propuestas: 

Avda. Del Libertador 4101 _ Capital 
Federal. 

e.l3|2 N? 885 v.24]2|81 

-Secretaría de Seguridad Social 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN PREVISIONAL 
Expediente N* 739-00061134-06 
Llámase a licitación pública N» 40181 
para el día 24 de febrero de 1981 a las 
15 Horas, tendiente a obtener el Servi- 
íl^ro^fP^ 1 ' 10 para cl Personal de la 
p.N.R.P. sito en Buenos Aires N* 187 de 
la ciudad de Tucumán. 

El acto de apertura de las ofertas ten- 
drá lugar en la Dirección Compras y Su- 
ministros sita en la calle Bartolomé Mi- 
tre N9 1340, Piso 5', Capital Federal, don- 
de puede concurrirso para el retiro de 
pliegos de bases e informes o en Buenos 
Aires NP 1S7 de 'l ciudad de Tucumán 
e. 13¡2 N? 800 v, 16 2¿8I 

BIRECCKON NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN PltEVHSIONAL 
- Expediente N^ 7S3.C009a&lG-OS 
Llámase a Licitación Pública N* 41J8I 
para el día 26 do febrero de 1981 a las 
15 horas tendiente a obtener la Provi- 
sión de Uniformes de Verano para el per- 
sonal de este Organismo. 

El acto de apertura de las ofertas ten- 
drá lugar en la División Compras y Su- 
ministros sita en la callo Bartolomé ML 
tre N" 1340, Piso 5», Capital Federal, don- 
de puede concurriree para el retiro de 
pliegos de bases e informe. 

e. I3|2 N? 891 v. I6j2|81 



PODER JUDICIAL 



SUBSECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N* 41181 
para el dfa 23 de febrero de 1381 a las 
9 horas, con el objeto de lograr la provi- 
sión de diversos materiales para cons- 
trucción con destino a la División Tra- 
bajos y Servicios. 

Apertura, pliegos e informes: Subsecre- 
taría de Administración, División Adqui 
siciones y Contrataciones, Paraguay 153S~ 
P. 7?, capital Federal. 

Horario de atención al público: de 8 
a 13.3Q horas, días hábiles de lunes a 
viernes, 

e. 13]2 Ni» 897 v. 16|2|81 



ANTERIORES 



FIÍESrojENCIA Di LA NACIÓN 
©©itnisioN ríacioNAL eje 

BNEISGJIñ &'sa>MWA 
EtepsíUloníe N" 10.M3 

Llamase a Licitación Pública W 29, por 
e) "Concurso ds antecedentes y precios 
para designar al agente de embarques fie 
esta Comisión Nacional". 

Apeííurís *S..de abril de 1981. 
' SOíg:' 10.00 (dirzV 

Retiro de Riegos: En la División Con- 
tratasiopes, Av. del Libertador 8250. 3? 
p.. .Capital Fednral, de lunes a viernes 
¡abiies en e ; heravií de 9.30 a 12 horas sin 
"ario. 

e. 4'2 N' 715 v. 13(2181 



COMISIÓN NACIONAL ÜE 
tMiHUi-v Al'O.UlLA 

f:\i)e(iientc N'- 1U.U8B 

Llamase a Licaacion Publica N? 17. por 
la "Construcción y provisión de centro 
coutroi de nioDores". 

Apertura: 24 de febrero de 1981. 

Hora: 10 (diez). 

Presupuesto oficial: trescientos cincuen- 
ta y nueve millones novecientos noventa 
mil jesos <3ó9.990.O00). 

Retiro de pliegos: en la División Contra- 
taciones, Avda. del Libertador 8250. 3» 
pliu. Capital Federal, de lunes a viernes 
hábiles en el horario de 9.30 a 12 horas, 
sin cargo. 

e, 3)2 N« 676 ?. 16[2j81 



MINISTERIO DEL INTERIOR 



POLICÍA FEDERAL 

Fíjese ci día 25 de febrero de 1981. a las 
10 horas para que. tenga lugar en la Supe- 
rintendencia' de Finanzas, División Licita- 
ciones, calle Rivadavia 1330. Piso 1«. Capi- 
tal (dónde se podrán solicitar pliegos de 
Bases y Condiciones e Informes, de lunes 
a viernes, de 9 a 18 horas), en presencia 
de los interesados que concurran, la aper- 
tura de las propuestas presentadas para la 
Licitación Pública N» 44-81 "Para ta ad- 
quisición de ¡ibiw y libretas con destino 
a la División Almacenes". 

e. 4(2 N? 705 v. 13i2]81 



POLICÍA FEDERAL 
Fíjese ei día 9 de febrero de 1981, a las 
10 licras para que tenga lugar en la Su- 
Pi i m,. Cencía de Finanzas, División Ll- 
ciuíi.nies. Calle Rivadavia 1330. piso 1", 
Capital Cdonde se podrán solicitar pliegos 
de bases 9 condiciones e informes de lu- 
nes .1 .'líi-nos. de J .% 18 horas), en pre- 
sei '.-.•! a de lci3 Interesados que concurran, 
la ■■ 'ira de las -' uest". — - *a- 
das para la Licitación Pública N» 13'81 
";Vi .3:: drf renuesíos oara votifculcs 

F..'i'd Falcon. .^licitada P°r la División 
Automotores". 

e. 30¡1 Nv 625 v, 22'2|81 



MINISTERIO DE DEFENSA 



Comando un Jefe de !a Armada 

PREFECTURA 

NAVAL ARGENTINA 
L'ámase a Licitación °úbllca N« 23181, 
cuya fecha / lugar de apertura se fijan 
para cl día 25 de mareo de 1981. a las 
9,30 horas, .n la División Contratacio- 
nes, Avda. Eduardo Madero 235. T piso, 
Capital Federal, a los afectos de contra- 
tar la provisión e instalación de tabiques, 
alfombras, cortinas, muebles, trabajos de 
albañilería y afines a realizarse en dos 
pisos en dúplex destisadoi a oficinas del 
edificio sede del Servicio de Practicaje 
y Pilotaje. Lugar de retiro de pliegos: 
División Contrataciones, de lunes a vier-> 
nes de 8.30 a 13.30 horas. Valor del plie- 
go: quinientos mil pesos <$ 500.000). 

e. 9]2 NO 787 v. 18|2|81 

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea 

FUERZA AEREA ARGENTINA 
REGIÓN AEREA CENTRO 

Llámase a Licitación Pública N» H81 
para la explotación agropecuaria con ca- 
rácter precario de los espacios aptos pa- 
ra tal finalidad, ubicadas en jurisdic- 
ción del Aeropuerto Ezeiza, los cuales 
se detallan a continuación: 

Renglón N' 1 • Sector HA: Destino 
ganado mayor y|o Agricultura. Superfi- 
cie: 390 has. aproximadamente. 

Renglón N 9 2 - Sestor Ic-Hc: Destino 
ganado mayor y|o agricultura. Superfi- 
cie: 368 has. aproximadamente. " 

Renglón N? 3 = Sector D: Destino ga- 
nado mayor y¡o agricultura. Superfloleí 
Íá9 ñas. aproximadamente. 

Apertura: 26 de febrero de 1931, a las 
1© horas, en Jefatura da Refilón Aérea 
Centro, 2? piso, Edificio Aere-estación, 
Seropuérto Ezelza. 

Retiro do pliegos: En Región Aérea 
Centro, 2» piso. Edificio A*3f03staclón, 
Departamento Economía (División Ex* 
plotación Comercial), ea el horario de 
9 s 12 horas, desde el 9 de febrero hasta 
el 25 de febrero de 1981, 

Precio de los pliegos: fijado en cin= 
cuenta mil pesos (§ 50.000). 

,-. e. 9¡2 N? 775 y. 13|2J81 



FUERZA AEREA AKGEWMNA 
ESCUELA SUBOFICIALES EZEIZA 
Llámase a Licitación ' Pública W 1¡81 
para ia reparación baños internos pabe- 
llón de estudios y adaptación para per- 
sonal femenino. 



Apertura: Ola G de leorero a* 13Si a 
Jas iu.U(i aova¿ en ¡& mscueui ijijoticiwes 
Ezeiza. División Economía. 

Retiro de Pliegos; íin ia escuela ae 
Suboficiales de ia Fuerza Aerea &&c¡m 
(División Economía) [rente ai ¿arrie «¿3- 
téban Echeverría. Ezeiza. Pela, de Bue- 
nos Aires, desde ei día 28 de enert le 
1981 hasta el 5 de febrero de 3.00 a 13.00 
horas. 

Valor de! pliego: Doscientos mil pesoa 
($ 200.000). 

Presupuesto oficia): t 86.0Q0.000. 

e.30|l N? 631 v.20i2[8l 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a licitación pública N* 17,660, 
expediente N« 52.794 180, para la adquisi- 
ción de escobas, baldes, detergentes, cera, 
etc., según especificacioses de pliego. 

Para retiro de pliegos y consultas dl-> 
riglrse a la División Compras y Contra» 
taciones, H. Yrigoyen 250 7» piso, oficina 
724, Capital, en días hábiles de 13.CQ a 
18.00 horas. * 

La apertura de las propuestas se reali- 
zará el día 20 de febrero de 1931 a Io9 
14 horas, en la oficina indicado anterior- 
mente, en presencia- de autoridades e tn. 
vitados. 

e. 12] 2 N9 870 v. I3|2|3l 



BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Llámase a Licitación Pública N? 30130, 
destinada a la contratación de un ser- 
vicio de mantenimiento y atención de. 
posibles reparaciones a un equipo central 
de aire acondicionado marca "Surrey" 
y siete equipos Individuales marca "Fed- 
ders", por un período de 6 "meses desde 
su adjudieación.con opciones trimestra- 
les por parte de este Banco hasta el 
30-S-82. 

Retiro de pliego de condiclonos (me- 
diante nota o tarjeta comercial de ia 
firma interesada y presentación de oto- 
puestas,en la sede de la Institución "íte- 
conquista 26G|74 Departamento de Con- 
trataciones, T piso, oficina 710, de 10 a 
16. La apertura, tendrá luwj e! 9 de 
marzo de 1631, a las 11. 

e. 9|2 N° 734 v. 1312¡8i 
Secretaría ds E3nci£.".:tí!n 



ADMENISTRACION NACÜONAIL 
BE ABUANAS 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública N? 313181 
para la contratación del mantenimiento 
integral de las instalaciones sanitarias ea 
distintas dependencias de esta Adminis-- 
tración Nacional. 

Apertura: 18 de febrero de 1031 a las 
16.30 horas. 

Retiro de pliegos: Sección Contratacio- 
nes, Azopardo 350. 3* piso, Capital, de lu- 
nes a viernes de 13 a 18 horas. 

e. 12¡2 N* 857 V. 1312181 



ADaiINISTRACION NACIONAL 
DE ADUANAS 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública 35¡81 para, 
ia contratación de uñ servicio de limpieza- 
de la Aduana de Córdoba. 

Apertura: 18 de febrero de 1981 a las 
1(3 horas. 

Retiro de pliegos: Sección Contratacio- 
nes, Azopardo 350. 3? piso. Capital, de lu- 
nes a viernes de 13 a 18 horas. 

e. 12(2 N» 858 v. 1312181 



ABMKNISTKACEON NACIONAL 
DE ADUANAS 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública N? 38(82 
para. la adquisición de formularios coiiti"- 
nnos. 

Apertura: 13 de íebTcro de 1S31 a les 
15.30 horas. 

Retiro de pliegos: Sección Contratación 
nes, Azopardo 350, 3? piso, Cereta l, de K2= 
nes a viernes do 13 a 18 hora?. 

e. 12:2 Ní --X2 v. :?¡2J91 



§S£2(S¡&¡r$¡í do __ 
Eca^S5ic£i? Iritcrñacióññics 



- -^SHOli USTíS-ACií? ;ü 

"La Dirección G.'j«:ral -d"> A.iinjnistra^ 
clórT-de l a " Sécrptnf'ín d-' F ^aí'i fle Co- 
JnerciO y Nígooiationes l'ri". T-'.^as in- 
ternacionales llama a Lict.'.- : :i -PiTíTu- 
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ea N' H|8l, para el día 27 de febrero e 
Ilao 10, para la vente» de no venta mil cua- 
¡fcroeientos ochenta y dos (90.482) kilo- 
Uranios ile azúcar blanco. 
, El pliego de bates y condiciones se en- 
cuentra a disposición de los interesados 
en Avda. Julio A. Roca 651 — 5? piso — 
fiectur 1 — Capital Federal, en el horario 
ido 13 a 18". 
fe,. e.ll)2 NO 843 V.20¡2181 



1^ 



'¡ Sec retaria de Eaergía 

\ NACIMIENTOS CARBON1FEB0S '' 
FISCALES 

Llámase a Licitación Pública U* 7|81 pa. 
4a la cobertura de los siguientes riesgos: 
easco- buque; protección e indemnidad; 
transportes de mercaderías de Importa- 
ción; Objete diversos contra todo riesgo; 
palores en tránsito; valores en caja fuer- 
¡te; accidentes do trabajo; material Jto» 
¡Bonte íerroviarlo; incendio edificios; lih 
¡¡Ccndío contenidos; Incendio plantaciones, 
;!fipertura el día 26 de febrero de 1981 a 
Jas 15 horas. — Valor del pliego: 1,200.000 
¡pesos. — Informes y pliegos: en Av. Roque 
S. Peña 1190, Capital Federal, do W -a 
*.í horas. 

e. 1012 Nv 825 v. 19|218t 



YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 

FISCALES 
Llámase a Licitación Pública N' 8;81 
para la previsión de tuneleras cargadoras. 
Apertura el :ía 27 de Tnarzo le 1981 a Jas 
15.00 horas. Informes y pliegos en Av, R. 
3. Peña 1130, Cap. Fed., de 14,00 a 17.00 
horas. • 

e. 12]2 sv 876 v, 23¡2¡81 



► 



AGUA V ENERGÍA eléctrica 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
Gereneia Regional Xerocste 
Licuación Pública N* I[B1 

Rcparacióp transí onnaaor marca Siarn 
30Í2U so MVA <el decusa je se realizará el 
e6¡2 : Hl); Apertura: 13(3,81 a las 11 horae. 
Presupuesto 5 135.000.OD0. Valor del Plie- 
go: $ 150.000. Consulta, retiro del pliego y 
apertura en abastecimiento regional no- 
roeste, Rivadavia 179, 6? piso, San Miguel 
tle Tucumán. 

e. 1212 N» 877 v. 16}2]81 



AGUA Y ENERGÍA ELECTRIC * 

SQCinUftD del estado 
Gerencia Reg. Cuyo 
Licitación Publica N? 3 

Apertura: 9-3-81; hora, 11. — Otorga- 
mlento en ceneesijn de la eiqüotacjóa de 
9a .Estación de Servicio "El Mirador', Obi- 
cada .en El rEhnü. Departamento San Ra- 
fael, Mendoza, por el término de diez (1W 
años, con opción n m renovación por un 
período similar. — Valor del pliego.: pese© 
■10.000. — Cerquita, reMro .documentación.: 
San Juan 470. -inndaza, .y en San .Rafael, 
Edison 334, Mendoza. — Apertura pro- 
puestos: en el .domicilio nombrado en 
primer término, 

e. lo;2 Ni 824 v. 16J2181 



GAS DEL ESTADO 
Ululación PúlrHca N' 1O.B03 
Contra fe. de Servicios y obras para el 
procífjínuiento de gas natural ' en Pico 
Truncado (Frov. de Santa Cruz), y la 
¡«inyección de idürocarburos condensa- 
Mes al Gasoducto Troncal. Aperí, Antece- 
dentes: io|3|8i: 9.00 horas. Valor Doc. $ 
S50.000. 

; Adquirir documentación, Alslna HTfl, 
Jf piso Of. 110, Capital, de 8:30 a 15.30 
horas. 

e. 13¡2- m 875 V. 23]2iffl 



A 



Secrciaria Je Agricultura 
j Ganadería 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Mentación Pública N? 20|8I 
Ejtpte. N» 10T.415¡8O 
1 Llamasa a licitación pública para el día 
20 del mes de febrero de 1981, a las 13 
horas, para la adquisición de sofás y ülo- 
Saes, para oficinas. 

El pliego de condiciones se encuentra 
ü disposición do los interesados en la Di- 
lección General de Administración, De- 
SJartamento Compras y Suministros, Fe«j 
¡Seo Colón 982, 29 piso, oficien 119, Ca- 
pital Federal. 

■T-> :-jo 8*5 v. :8|2181 

<5L : r;a'A \ .;■;.<. ,11, 

UíL2íüd ü ¿atceicríeó Públicas núme- 
ros SliííL, 32 SI, 33181. 34J81 V 3£]81, para 
empatar üj-, servicios ¿3 Eaanipuleo fie 
. r.r^sT.j y í-j..'.' J i'!r',:ic-ícá en instalaciones 



de Puerto Necochea y Planta de Silos 
Subterineos de Necochea, Puerto de San- 
ta Fe, San Pedro y Planta de Silos 
Subterráneos de San Pedro, San Nicolás 
y unidad I, 11 y IV de Rosario, respecti- 
vamente. 

Los pliegos que regirán los aludidos 
concursos podrán consultarse y adquirir 
en la Gerencia Administración y Finan- 
zas (División Contrataciones y Sumíais- ' 
tros), Avda. Paseo colón 367. 2» piso. Ca- 
pital Federal Delegación Kecocbea, Ave- 1 
nlda Juan de Garay sin' Puerto Que- 
quen, Neeod'-ea, Delegación Villa Coas* 
tltuclón. Elevador Terminal, Villa Cons- 
titución, Delegación Santa Fe, Elevador 
Terminal, Pela de Santa Fe y Delega* 
don Rosario, Mendoza 1085, Rosarlo, Pro-i 
tfncia de Santa Fe. previa presentacffio 
<je: Fotocopia del Certificado de Inserís* 
elón en el Registro ¿9 Proveedores as 
Estado y Registro Industrial de la Wai* 
don para este último caso deberfc ada> 
rareo por escrito, de coinesponder la cau- 
sa por la cuai se encuentra exento de 
cumplimentar dicho requisito. 

El acto de apertura de los sobres y le?» 
tara de las propuestas se realizaran se- 
gún se detalla seguidamente en la €&• 
renda precitada, en presencia de íoa- 
(üonaríos de esta Junta National y di 
los proponen tes que concurran! 

Licltaciori PúbUca N» Sl|81, Puerto 
Necochea f Planta Silos Subterráneos 
Necochea. Fecha y hora de apertura: 
6(3|81, 12 rieras. Precio pliego: $ 2000.000. 

Licitación Pública N» 32'81, Puerto 
Santa Pe. Fecha y hora de apertura: 
10|3|81. 12 harás. Precio pliego: $ 1.740.000. 

Licitación Fública N? 33I8L San Pedro 
y Planta Silos Subterráneos, San Pedro, 
. Fecha y hora de apertura: 12I3|81, 12 ho- 
ras. Precio pliego: $ 3300.000. 

Licitación Pública N» 34181, San m- 
ooias. Fecha y hora de apertura: 1G13I81, 
12 horas. Precio pliego: $ 1. 600.000. 

Licitación Pública N« 35|81, Unidad 3, 
II y IV de Rosario. Fecha y hora de aper- 
tura: 4¡3I8L. 12 r.-oras. Precio pliego: pe- 
sos 4.000.000. 

e. 9¡2 W 783 V. 18|2(81 



1KSMTTJTO FORESTAL 
NACIONAL 

Llámese a Licitación Pública W 1 pa- 
ra la contratación de un serricio de refri- 
gerio durante el periodo fie marzo a di- 
ciembre de 1981. 

Los pliegos de bases y condicion«s po- 
drán ser retirados de Iones a viernes en 
este horario, de 12.30 a 16 hs. en la ofl- 
einft de Compras de este Instituto Fores- 
tal Nacional 

El acto do apertura tendrá lugar en el 
Instituto Forestal Nacional, Departamen- 
to Administración Compras, Ventas y 
Contratos, sito en Avda. Pueyrredón 2446, 
3,9 piso. Capital Federad, el día 20 de fe- 
brero de 1981 a las 14 hs. (antecedentes) 
y el 23 de febrero de 1981 (cotización) a 
las 14 hs. 

Valor del pliego: * 370.000. 

e. 1112 N? 642 v. I3|2¡81 



INSTITUTO FOfiESTAL 
NACIONAL 

Licitación Tública, N» H 

Llámase a Licitación N' 2, por ia con- 
tratación de catorce (14) dacti lograras 
especializadas en máquinas de escribir 
eléctricas mínimo fiesecta (60) palabras 
por minuto; 

Los püegos de bases y condiciones po- 
drán ser retirados de Junes a yiernes en 
el horario de 12.30 a 16 horas, en la Ofi- 
cina de Compras de este Instituto Fores- 
tal Nacional, Departamento Administra- 
ción, Compras, Ventas y Contratos, sito en 
Avda Pueyrredón 2445, 1er. piso, Capital 
Federal, el día 20 de febrero de 1031 a 
las 14 horas. 

Valor del pliego: $ 370.000. 

e. 12|2 No 373 y. l«}2|81 



Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licuación Pública N? 3.427J81, 
"hasta el día 20 de febrero de 1931, a las 
1<¡ horas, para la provisión de diversos 
artículos de limpieza. 

Pliego de condiciones, consultas, pre- 
sentación de propuestas y apertura, en 
la Dirección General de Administración, 
Departamento Contrataciones y suminis- 
tros -(Compras), Avda. 9 de Julio 1925, 
piso 6?, Capital Federa! CTX. 37-9137). 
e. 12¡2 K 1 ? SCO V. 13¡2;81 

BIEÍECCION N T ACIOr-JA3L 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N 1 ? 143B.81 r.3Xa !fl 
ejecución de las ob¡'a-i de £:íui'¿n.s::feo 
horizontal con materir'.'. tenr.-up. .'ice \c-_ 
flectante aídicado por paiTOrl^t-Cn y ss-' 



trusión en ruíns veiias de las provincias 
de Salta, Cnta.Ts.rr.a y Mjuy. a. (572. 434.620 
■ pesos. Depósito je jaran e-íu: » ;6.J24.ti8. 
Precio del pi¡e£o: % 735.000. Plazo de Ja 
obra: 6 meses. 

Presentación de prepuestas: 3 de mar- 
eo de 1981, a Jas 15 ñoras, jn la Sala 
de Licitaciones, Avenida Maipú 3, plan- 
ta baja, Capital Federal. 

e. 10¡2 N» 814 V. 2]3J81 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIAL1DAIL- 

Koltación Fubiiea n? «440181 para la 
ejecución de las obras de refialamlent© 
Horizontal con material termo-plástico re- 
flectante aplicado por pulverización y ex- 
trusión en rutas varias le las provincias 
d8 Córdoba, íSicumán y Santiago del 
Estero. $ 4.425.348.899. Depósito ¿e ?aran- 
tfei $ 44.2d3.489, Precio del pliego: oesos 
BsO.tJOO. PJaao de la obra: 7 meses. 

Presentación de propuestas: 3 de marzo 
de 1981, a las 15 horas, en 3a Sala de in- 
citaciones. Avenida Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. 

e. 10¡2 NO 815 7. 33(81 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública X* 1441¡81 para la 
ejecución de las obras de señalamiento 
horizontal con material termopJastlco re- 
flectante aplicado por pulverización y 35- 
bruslón en .-utas vanas de ffls proríaclás 
de Entre Rios, OoiTientes y Misiones, 
% 3,480.305.645. Depósito de garantía: 
$ 34.803.056. Precio dei pliego: $ 700.000, 
Plazo de la obra: 5 meses, 

Presentación de propuestas: 3 de marzo 
de 198L a las 15 horas, en ia Saia de 
Licitaciones, Avda. MUipú 3, plaatíi baja, 
Capital Federal. 

e. 10J2 NO 816 v, ^13181 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

licitación " Pública N* 1442^81 para la 
ejecución de las oblas de señalamiento 
horizontal con material temioplástico «- 
flectante aplicado por pulverización j- e*- 
trusión en rutae varias de las provincias - 
de Santa Ciua y Rio Negi'o. J.544.462.638 
pesos. Depósito de garantía: $ 25.444.626. 
Precio del pliego: $ 510JJ00. plazo de la 
obra: 5 meses. 

Presentación de propuestas; 3 de marzo 
de 1981, a laa 15 horas, en la Sala de 
Licitaciones, Avda. M&1pú 3, planta baja. 
Capital Federal. 

e. 10I2 NO 817 y. 2|3¡81 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública no 1443J81 para 'a 
ejecución de las óbrae de señalamiento 
horizontal con materia! termoplástico re» 
ñeotante aplicado por pulrerlaación y ex- 
trusión en rutas «alas ds a provincia 
de Buenos Aires. $ 5,809.fi3S.«74, Depósito 
de garantía) $ 58.096.387. Preetodel -süegoi 
$ 1.165.000. Plazo de la obra: 8 meses. 

Presentación ¿e propuesias; Z de -narzo 
do 1981, a las 15 horas, en la Sala de 
Licitaciones, Avda. Maipú », planta, jajá, 
Capital Federal- 
es lo;2 N» 818 T. 2¡3]81 

DIBECCION NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 1444(61 para :a 
ejecución de las obras de señalamiento 
horizontal con material tennopláEtioo re- 
flectante nplicado por pulverización y ex- 
trusión en rut®s varias de las provincias 
de Buenos Aires (19* xíistríto) y la Pam- 
pa. S 2.845.971.881. Depósito de garantía: 
$ 28.459.719, Precio d«J pilego: $ 570.000- 
Plazo de la obra: 5 meses. 

Presentación de propuestas: 3 de marzo 
de 1931, a las 15 horas, en la Sala de 
Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. 

e. 10J2 NO JÍ9 V. 2¡3]81 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALDJAD 

Licitación Pública N? 1445¡81 para -^1 
ejecución de las obras de .señalamiento 
horizontal con material termoplástico re- 
flectante aplicado por pulverfcsación y es* 
trusión en rutas razias de las provincias 
de Santa. Fe y Formosa. $ 3.093.345.266. 
Depósito de sarantia; $ 31939.453. Precio . 
del pliego: $ 620.000. Plazo de la obras 
5 meses. r 

Presentación de propuestas: 3 de marzo 
de 1931. a las 15 horas, en la Sala tle 
Licitaciones, Avda. Marpü 3, planta baja, 
Capital Federal. 

e. 1012 NO 813 V. q8|81 



DIRECCIÓN aTACIONAL • 

DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 1451¡3' para lo 
ejecución de tarca-: de conservación pur 
(¡ontrato en Ztma L Cabecera: Keuauéri, 
en jari-dleeión ele ¿ Provincia del íTeu- 
quén. S 5-Te0.eO3.12O. Depósito Ce ca- 
ían tía: $ 57.e33.f-31. Precio dd tísno: 
§ 1.1 55. GC3. Plazo tíe s'ora: VA klz'zs, 

P;--ír'- 



r: 



DIRECCIÓN NAC20NAL 

DE VIALIDAD ' 

Licitación publica N? '452|8I'para :a eje- 
cución de Careas de conservacióií -oí 3oiá.- 
trato en Zol:: II Cabecera: Piedra del 
Águila, en luilsdicciOn -íe la Provincia 
del Ncuquén. $ 9.117 630.700. Depósito 
de garantía: S 31.176 308, Precio de, alle- 
go: f 1.825. O00. Plazo ^bra: 24 ¡neses. 

Presentación de propuestas: 23 defe- 
brero de 1981. a las 15 norru. en lí. 3ait» 
de Licitaciones. Avenida MalpU 3. plan- 
ta baja. Capital Federal, 

e. 312 tí? 695 v. 23|2|B1 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 
Exptc. N" 1S7S2-L-80 
Licitación Pública N* >103 para con- 
tratar la provisión de aparatos y eiemen.. 
tos para laboratorios. Precio del pliego! 
$ 8.000. 

Presentación propuestas: 23 de fe- 
brero de 1981, a" las 13 ñoras, en la Sala 
de Licitaciones. Avda. Maipü 3, planta üa* 
Ja, Capital Federal. 

e. 4|2 N« 709 v. 13)2(8J 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Público N» 1446181 para, la 
ejecución de las obra* de señalamiento 
horizontal con material Dcrmoplástlco re- 
flectante aplicado por DulverlsaclOn y ex- 
trusión en rutas varias úz las provincias, 
de Mendosa. La Rio ja. ^an Juan, Jeu- 
quén y San Luis. $ ¿339.328.805. Depósito 
de garantía: 3 53.39b.28S. ?redo del alle- 
go: $ LO7O.009. Plazo de la obra: f 
meses. 

Presentación de propuestas: 3 de mMEO 
de 1981, a las 15 ñeras, en la Sala 4e 
Licitaciones, Avenida Mnipú 3, planta ba- 
ja. Capital Federal 

e. 1012 NO 820 v. 2|3[6l 

A ES OU VEAS ARGENTINAS 
SOCIEDAD DEL ESTADO 

Llámase a Licitación privada 4.274131, 
con el objeto de contratar la ejecución 
de la Obra: Oficina de reservas de Aero* 
lineas Argentinas, en el loca que s. Em- 
presa dispone en la Galería Comercial del 
Hotel Stoeraion Rueños Aires. 

Pliegos, consultas y presentación pro- 
puestas: Departamento Compras y Con- 
tratacicnes. Av. Pnseo Colón 185. ier. pi- 
so, oficina H)8. Capital, dentro del horario 
de 10 a 16 huras. 

Valor pliego: $ 300.000. Bases Generales 
de Ueitflsión y Contratación de Obrris 
$ 50.033 que se abalarán en el Dpto. Fi- 
nanzas, piso 60, oficina 605, dentro del 
horario de 10 a lá.30. 

Fecha de apertura: 27 de febrero de 
198.1 a tas ]2 horas. 

e. Ufa NO 849 v. 1712)81 



SUBTERRÁNEOS DE 
BUENOS ARTES 
Licitación Púbtíca N? 10.436¡81 
Kftmlnación de fiJfaxeicnes por imper- 
meabStzaeión en túneles y estaciones de 
la red subterránea. 

Apertura: 4 de mnrzo de 1981 a las 10 
horas. 

Valor del pliego: $ 3C0.O00. 
' Pliegos: Dooartauirnto Compras y Su- 
ministros, Barriscas* Mitre S342, Capital, 
de 8 a 12 tJora«. 

e. 1012 NO 321 v. 19J2181 



Secreiana ííe TnEerese? Marítimos 



DM3ECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación PúbUca N» 1301- 
DGA hasta el día 26 4e febrero de 19ai 
a las 15 horas para: Estudios ceotócnlcos' 
en tierra en la cena de Punta Médanos 
Pcia. de Buenos Aires relacionado con ta 
construcción del ren: piejo portuario. 

Consultas, r^tirr de Dllego3 j acto de 
apertura: Departan:: ato Contrataciones y 
Suministros de ia Dirección Genera! de 
Administración, Av. Pte. Julio A. Roca' 
738, 30 piso. Buenos Aires. 

Pliego: S 309.003. Far;c de! mismo en 
Habilitación. 3o piso ííe dicho edificio, 
de 13 a 17 horas. 

e. 92 N? 771 v. 18J2P 
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ADMINISTIIACI©N GENERAL 
DE PUERTOS 
EMPRESA DEL ESTADO 
Lieilaclón Pública N? 17.S1 
Para la reparcciCn üitegrsl de catorce 
(14) üuteelcvadcr.ia CTark CFY 40 - Mo- 
tor IKA - 4L - 251. 
Apertura: 9;s;31 a las 35 horas. 
En ¡a Sala de Aperturas (ler, Subsue- 
lo) del Departan: Er.tr; Aanstcciuiienío si- 
ta en la Av. ju^d a. Soca N? 734142 o 
Buenos Aires. 

Píleles: £u l^ Sl'.i^in Compras. Pica- 
ta Baja tí<? 'a t".rcr;:;,n mencionada, es 
;í'es íiútÍ4-3 ¿f-i^ro ttl horario de 12 c 
17 heras. 
VaíEr de: -C; '.-o: 210.CCD.CD. 
PrerJirja:.-'^ cr."c."ai e't;^:"'i: pr:;js 
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Subsecretaría de Marina Morcante 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CON&JtüuCCIONES 
PORTUARIAS V VÍAS 
. NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO PARANÁ 
SUPERIOR ■ 

Av. Libertador Grnt. San Martín 
Ni 1301, Corrientes 

Llámase a Licitación Pública Ni 26- 
ODPSiiüSl hasta c! día 2 de marzo ce 
1981. a las. once (11) ñoras, para con- 
tratar: 

36.400.— c¡u. Por el servicio de refrige- 
rio diario al persona: del Departamento 
Distrito Paraná Superior de la D.N.CP. 
1 V.N.. dependiente de m Secretaria de 
Estado de intereses Marítimos en su do- 
micilio sito en calle Avenida Libertador 
Señero! San Martin Ni 1301 — Corrientes, 
tn días laoovaoles de lunes a viernes den- 
tro del horario de 8.30 a 5,30 horas, siendo 
«1 total aproximado a alendar de 280 
doscientos ochenta) servicios diarios. Co- 
rla servicio compren cíerá un vaso (vidrio 
1 plásticoi de 200 oír. 3 de producto ua- 
zanja pomelo, cees cola, pepsi cola o 
iónica y un sandwich conformado pom- 
pan francés o similor de 90 grs. aproxi- 
mado con 50 grs. de fiambre o SO grs. 
áe queso y sera seivido en bolaita de 
papel o plástico. 

Consultas y Propuestas en: Departa- 
mento Distrito Paraná Superior de .a D. 
N. C. P. y V. N. sito en calle Avenida 
Libertador General San Marfcln Ni 1301- 
)400-Corrientes. 

Oficina: Compras; Horario: de 7.30 a 
12.30 horas. 

Valor del pliego: $ 10.000. 

Pago del mismo en; División Contable 
Administrativa. 

C.12|2 Jí' 802 v.13|2¡81 

(¡L t 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO DISTRITO 

RIO DE LA PLATA 
■lámase a Licitación P: 
hasta el día veinte de febrero de 1981 a 
las 9 horas para la adquisición de: Re- 
puestos originales para motores marinos 
marca Fiat - Modelo 234-SS. 
; Estimación oficial: $ 320.000.000. 
i Consultas y propuestas: Departamento 
■ Distrito Río de la Plata. Arca Compras 
.y Arrendamientos — Benito Correa N« 
1600 - 1' piso Buenos Aires - Horario de 
'8 a 11 v de 12 a 13.30 de lunes a viernes. 
c.1212 Ni 8G4 v.l3|2|81 
/ ^ — : — 

Secretaría tic Comunicaciones 



EMPRESA NACIONAL 
»E TELECOMUNICACIONES 
Licuación Pública N* 30-P|81 
Legajo N* 2.550181 
Apertura : 2iS!81. Hora: 11.30. 

, Adquisición de tornillos y billones. 
Pliego: 5 13.000. Informes: Avda. La 

Plata 1540, Piso 39. Capital, de 8.30 a 

14.30 na 

i e. 612 Ni 764 y. 16]2¡81 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública N? 29-P¡81 
Apertura: 2¡3|81. Hora: 10.30. 
Pliego: 50.000, 

Adquisición de sobretodos. Inf. y|o ven- 
ís de Pliegos en Av. La Plata 154o, Piso 
3», Cap. Fea Horario 8.30 & 14.30 bs. 
, e. 0|2 Ni 748 v. 1612181 

EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 
Licitación Publica Ü8-PJ81 
Apertura: 10¡3i81. 
Hora: 9.00. 

Adq. de medición (tr&aador de curvas 
ifuente de alimentación, etc.). 
I Pliego: § 95.001». Informes: Av La Pla- 
1 ta 1540, 3» puso. Capital, fie 8.30 a 14.30 
'lloras. 

e. 9|2 Ni 782 V. 17)2181 



a la citada sección, cualquier día hábil 
de 12 a 15.30 horas. 
Valor del pliego: í 101.000. 

$ 288.000. e.l2|2 Ni 4G.977 v.23,2¡81 

EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Expíe. N° C4(i ENCOTELiSO 

Llamase a licitación pública, cuya aper- " 
tura tendrá iugat ei día 26 de febrero de 
1981, a 1 as 18 en ¡a Cabecera del Distrito 
2? (La Platal para contratar ta locación 
de un inmueble — construido o a cons- 
truir— con destine ai Funcionamiento de 
la oficina Sucursal 4 de Mar del Plata 
(Distrito 2? -ja Plata). 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos ocurrir a Sucursal 4 Mar del Plata, 
oficina principal Mar del Plata o al DlSr 
tríto 2? (La ?lata) calle 6 entre 49 y 50, 
La Plata B.v) 

Valor del piiecc de bases: $ 74.000. 

e 1012 Ni 802 v. 19'2>81 



EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS V TELÉGRAFOS 

Llámase a Licitación Publica N» 1181 
uara c. dia 25 de febrero de 1D81 a las 
10.00 horas para contratar e 1 arrenda- 
miento de un edificio apropiad" - oara el 
funcionamiento de la Sucursfi' Ni 12, 
Córdoba (Distrito 0'V. 

Las ofertas se recibirán en la oficina 
"Despacho" (LTi. sita en ei 4» piso del 
Palacio de Correos y Telégrafos íie la Mu- 
dad de Córdoba. Ávdas. Geno'ai Paz 7 
Colón. Para adquirir ios pliegos de oases 
o realizar consultas concurrir a ¡n misma 
en días hábiles de lunes a viernes en 
horario de 7.00 a 12.00 horas. 

e. 912 Ni 774 V. 1812)81 



EMPRESA NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 
«citación Pública 37-P)81 
Apertura: 9I3Í8L Hora:. 11.30. 

/ Imp. y Dist. de dos ediciones do ía guía 

de Cncl. Suárez, Necochca, Tres Arro- 

¡yos (Peía, de Bs. As.). 

. Pliego: $ 200.000. Inf.: Avda. La Plata 

!154Q, 3? P, capital, de 8.30 a 14.30 hs. 
Consultas: Hasta (10) días antes de 

pa recha de apertura de la llcltaotón. 

» e. 5j2 Ni 745 y. 1312181 

EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Licitación Pública N» 23|981 
Llamase a Licitación Pública para ad- 
jquirir: "Cuatro vehículos tipo rural", 
j Las propuestas serán recibidas hasta el 
I día 2 de marzo de 19C1 a las 16 horas y 
^abiertos públicamente en la misma 'fecha 
!y hora en la Sección Compras (DAB.), 
Si piso local 639 de la Empresa Nacional 
de Correos y Telégrafos, Sarmiento 151, 
Capital Federal, 
Por las cláusulas particulares, concurrir 



EMPRESA NACIONAL DE 
COR If EOS S TELÉGRAFOS 

ENCOTEL ARGENTINA 
Estile. N* 24.5GG Enc)80 

Llámase a licitación pública, cuya aper- 
tura tendrá lugar el día -27 de febrero dé 
1081, a las \G, en la Scc. Locaciones y 
Contrataciones, de Transportes (DAB), 
para contratar la ejecución del transporto 
de envíos postales ■ y distribución telegrá- 
fica en Sucursal '19- (B).- 

Por el pliego de- condiciones y demás 
datos, ocurrir a Sucursal 19 (B). o a la 
Sección Locaciones y Contrataciones de 
Transportes ;'DAB), Correo Central, Bue- 
nos Aires. 

e. 11|2 N* 840 v. 20;2;si 

EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Espíe. iV 24.104. 3nol80 

Llámase a Licitación Pública, cuya 
apertura tendrá tugar el día 20 de fe- 
brero de 1881 a las 16 ñoras, en la Sec, 
Locac, y Contratan, de Transportes 
(DAB) para contratar la ejecución del 
transporte y distribución de encomiendas 
internas en jurisdicción de la Capital Fe- 
deral. 

Por el pliego de condiciones y demás 
datos, ocurrir a la Sección Locaciones y 
Contrataciones de Transportes (DAB), 
Correo Central. Buenos Aires. 

Valor de! pliego: de bases: $ 478.200. 
e. 4|2 Ni 716 v. 1312)81 

MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Pública tí" 8 

Llámase a licitación pública por pri- 
mera vez. par el término de ocho días 
hábiles a jartir del día 6 de febrero de 
■ 1081. para resolver la compra de micro- 
ómnibus y ómnibus con destino al Sector 
Automotores de! Departamento Servi- 
cios Generales. 

Las propuestas deberán presentarse 
bajo sobre cerrado en las planillas que 
se expedirán a] efecto y de acuerdo con 
to dispuesto oor el Decreto 5.720172, todo 
lo cual puede retirarse a partir de la fe- 
cha en el Sector Contrataciones, Las 
Heras 2587, 1er. piso. Capital Federal, 
todos ios diai hábiles de 13 a 18 horai. 

E3 acto de apertura se llevara a cabo 
el día 24 de febrero de 1981 a las 14 ho- 
ras, en ei sector Contrataciones del Mi- 
nisterio de Cultura y Educación, en pre- 
tenda de tos interesados que deseen 
concurrir, 

e. 612 Ni 754 v, 17|2|81 

DIRECCIÓN GENERAL .-■';■ 
DE ADMINISTRACIÓN ' -^ ' -'"' 
Licitación PüMIoa N» 10 

Llámase a licitación publica por pri- 
mera vea, por el termino de dos días 
hábiles a partir del día 12 de febrero de 
1981, para resolver la contratación de un 
servicio de mudanza con destino al Es- 
Consejo Nacional de Educación y a la Di- 
rección Nacional de Investigación, Expe- 
rimentación y Perfeccionamiento Educa- 
tivo. 

Las propuestas deberán presentarse ba- 
jo sobre cerrado en las planillas que se 
expedirán al efecto y de acuerdo con lo 



dispuesto por el Decreto 5.720:72. todo lo 
cual puede retirarse a partir de ia fe- 
cha en ci doctor Contrataciones. Las. do- 
ras 2587. leí. piso Capitai Tedenu, codos 
los días Hábitos de 13 a 18 ñoras. 
' £3 acto de apertura se llevarán a cabo 
el día 18 de febrero de 1981 a las '14 ño- 
ras, en ol Sector Contrataciones de¿ Mi- 
nisterio de Cultura y Educación, en ore- 
sencia de ios interesados que deseen 
concurrir. 

c. 1212 Ni_3G5 v. 13|2|81 

* UNTVEftSIDAD NACIONAL 

JMiL' CENTRO OE LA -PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 
Expediente 0-1B1 N» 4.C11|S1 
Licitucion Pública N* 4¡81 
Llamase a Licitación Publica lara 
contratar la ejecución completa de ios 
trabajos, con la pro'-'-'^n --• de matío" 
de obra y materiales, de acuerdo a io 
determinado en los planos, planillas -es- 
pecificaciones técnicas y " pliegos- de 
'Cláusulas' generales y especiales que in- 
tegran el "legajo, corresnendiente ; nor- 
mativa X la que forma parte del Com^ 
i-iejo Universitario." " ' " 

Él terreno ea el. que se erigirá la obra 
es de -pi-ii^edad dé "la Universidad y se 
sitúa en el paroíe .denominado "Arroyo 
Seco", ubicado: en el radio de 5.000 mts. 
del centro urbano de Tandil, con acceso 
■ wr la -Ruta Nacional Nv 22G (Prov. de 
Buenos Aires). 

La construcción consiste en do3 (2) 
C't'.'o ij de edificio con quin.entos quince 
(515) m2 de superficie cubierta. 
Presupuesto oficial: S 1.4Ü0 000.000. 
Valor del pliego: $ l. 000.. 00. 
Garantía de oferta: uno por ciento 
(1%).- 

' Consultas: Departamento de Obras y 
Proyectos, v^tos 399 7000-TandiL 

Lunes a viernes de B a ¡2 as. Hasta 
diez (10> días anteriores a la apertura. 
Apertura de ofertas: 19 de nía reo de 
1981 a las dieciocno (18) horas, en si 
Departamento de compras y S'-^ints- 
tros, Pinto 399 ; l? piso, 7000-Tandil. 

Venta de pliegos: Departamento de 
Obras y Proyectos vio Departamento de 
Compras y Suministros. 
i 1.140.000 — e. 30 1 ! V" 4G:Q04 T, ,19|2|81 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN JUAN 

DIRECCIÓN GENERAL v 

ECONÓMICA 

Licitación Pública N? 3|81 
Llámase a Licitación Pública para el 
día 3 de marzo de 1931 a las once (11) 
horas, para ia venta de vehículos auto- 
motores y materia, de rezago, de propie- 
dad de Ja Universidad; de acuerdo con 
las tramitaciones obrantes en expediente 
N« 10-053-D-80. 

Los elementos .% encuentran en exhi- 
bición en el 10cal.de la Dirección de Ta- 
lleres y Servicios, sito en calle P, Rodrí- 
guez 14C, sur San Juan. 

La apertura de las propuestas se lle- 
vará a cabo en el local de la Dirección 
General Económica, sito en calle Aberas- 
tain 310, sur, 29 piso Edificio Escuela In- 
dustrial, San Juan, donde podrán reca- 
barse detalles y pliegos de condiciones, 
c 1212 Ni 801 v. 13|2|81 

MlXlSiElíiO DE 
BIENESTAR SOCIAL 



a las 10 horas para subvenir las necesi- 
dades que se detallan en sste aviso, con 
dtatuio ai Centi . Nacional de Reeduca- 
ción Social, y durante ei año 1981. - 

La apertura de ms propuestas - tendrá 
lugar en ia división Suministros Com- 
bate de los Pozos" 2133, ü piso. Capital 
Federal, debiendt dirigirse para pliegos "e ' 
informes a ia citada División, 

Las necesidades' se refieren a: provi- 
sión de diversos rnedicahierítos. 

• e. 12 2 ;p?' 863 v, 1312,81 



•* 



LOTERÍA DE BENEFICENCIA 
NACIONAL V CASINOS 

Expeil rente N TÍ> 370.710)81 

Llámase a Licitación Publica Ni 13181, 
para ;a contratación de un servicio de 
refrigerio, a cumplirse en dependencias 
de la Lotería de Bensficencla Nacional 
y Casinos. 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará el día i3 de rebrero de 1981, a las 
15 coras. 

Pliego de condiciones y presentación 
de las propuestas,, Santiago del Esteso 
N* 126:40, 4to. piso Departamento Canv 
pras y Contrataciones,- Capital Federal, 
Tel. 37-286B, 

e. 1212 Ni 369 V, 13[2j81 

LOTERÍA DE BENEFICENCIA 
NACIONAL y CASINOS 

Expediente Ni 380.319)80 

Llámase- a Licitación Pública Ni 11)81, 
para la vonta de aproximadamente 
19.920 kilogramos de papel de rezago per- 
teneciente a distintas dependencias de 
esta Administración Central. 

La apertura de las propuestas se rea- 
liEara el día 18 de febrero de 1981, a las 
IA horas. 

Pliego de condiciones y presentación 
de las propuestas, Santiago del Estero 
Ni 126|40, 1* piso, Departamento Com- 
pras y Contrataciones, Capital Federal, 
Tel. 37-2868. 

e. 12|2 N' 868 v. 13¡3|8l 

CENTRO NACIONAL DE 
K-EEDÜCACION SOCIAL 
CE.NA.RE.SO ' 
Expediente N'-' 061 181 
Llámase a Licuación Pública N' Ol'ai 
para al día 26 del mes de febrero de !9nl. 



INSTITUTO NACIONAL DE 
REHAli.aiTAClON DEL SUR 

Lláníáse" a licitación oúbfica Ni 3!81, 
para ¿í día 25 del mes de febrero do 
1981. a ias 1130 ñoras, para suovenir 
las necesidades que a continuación se 
detallan, adquisición de tela para corti- 
nas y jtros eon destiño a Instituto Nació- . 
nai de _ Rehabilitación del Sur. 

La apertura do las propuestas tendrá 
lugar sn Doto. Administrativo (División 
Compras, ñuta 8E. Km. 4. Est. PostaL 
Ni 18." Mar leí Plata. Debiendo dirigirse 
para ¿ucg03 e informes ai citado Ser- 
vicio vio Dpto. Contr. Secc. Contr. Cen- 
tralizado, Defensa 192, 4» piso, of. 4131,- 
Buenos Aires, fc 9 , 2 ^^ v . 18i2|8l 

Secretaría de Scguricifli! Social 

DUÍECCION NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN I'REVISIONAL 
Espediente N» J83-00090C98-08 
Llámase a licitación púbiiea Ni 34,81 • , 
para el dia ¿ do marzo de 1981. a ias 
16 ñoras a 'ln de ¿ograr la locación de 
máquinas fotocopia doras durante ol ejer- 
cicio 1981. oara ios edificios de esta di-, 
rección nacional slttuados en Capital Fe- . 
deras, conuroano y localidades del rnte- 

rior 

El acto da apertura de las ofertas ten- 
drá lugar en ei Departamento de Cora- 
pras y Suministros, sito en ia calle Bar- 
tolomé Mitre Ni 1340. oiso 5i Capital Fe- 
deral donde puede concurrirse paro _ci . 
retiro del phego de ■ «ses .^nh™^ ; 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN PREVISIONAL 
ETípcdtentc Ni 783-000973374-08 •■ 

Llámase a licitación publica N" 39i8i, 
para el día 12 de marzo de 1981, a iaa, 
16 00 horas, para lograr la adquisición 
de Máquinas de Escribir Manuales, Elecv»^ 
tricas y de Calcular. ' 

El acto de apertura de las ofertas ten- . 
drá lugar en el Departamento Compras; 
v Suministros sita en la calle Bartolomé 1 
Mitre N? 1340 - Piso 5i - Capital Fe> 
deral donde puede concurrirse para «' 
retiró del pliego de bases e informes 

C. 12¡2 Ni 867 V. 23¡2|91 

DUÍECCION NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN PREVISIONAL 
Expediente Ni 783-00092330-08 
Llámase a Licitación Pública N* 3881 ; 
para el dia 20 de febrero de 1981 a los. 
1500 horas tendiente a obtener la Pro- 
visión de películas vesicular, películas 
para microfilm y cinta para secuen,- 

El acto de apertura de las oía-tas ten^ 
drá, lugar en la División Compras s Su-, 
ministros sita en la callo Bartolomé MI« 
tre Ni 1340 — piso 5i Capital Federal, 
donde puede concurrirse para el retiro", 
de pliegos de bases e Informe. „„„,,„, 
e. 1212 Ni 8G6 V. 13[2¡&1- 



CAJA NACIONAL 
DE PREVISIÓN 
DE LA INDUSTRIA, 
- COMERCIO V ACTIVIDADES 

Llámase a Licitación Pública Ni M1M, 
el dia 19 de febrero de 1981, a las 14,00' 
ñoras, por el servicio da mantenimiento, 
y reparación integral de máquinas de 
calcular y escribir. 

Pliego de Condiciones Generales, en la 
Sección Compras, Córdoba 720, Piso i\ 
Capitel Federal en días hábiles en eT 
horario de 12,45 a 19,00 horas, debiendo 
presentarse como condición indispensa> 
ble ol Certificado Original, donde cono ■ 
te el Numero de Registro de ProTeiMlo- 

res del Estado. ,„,„,,,, 

e. 12:2 Ni 879 v. 18|2i*l - 
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■ CENTRO ÚNICO 

DÉ PROCESAMIENTO 

ELECTRÓNICO DE DATOS - i 

Expediente Ni 731|81 „„,„,„,' 

Llámase a Licitación Pública Ni 10181 

para el día 18 de febrero de 1981 a las 

16 00 horas, a fin de lograr la provírtón 

e instalación de Tabiques divisorios. 

La 'apertura tendrá lugar en la Divi* 
sión Contrataciones y Suministros — Dfi= 
fensa 120, T? Piso, Of. 1.093, Capital, 
donde además se^pedrán requerir in- 
formes v retirar los pliegos de condi- 
ciones ch el horario de 13.00 a 17.30 hs. 
p. 12 ! 2 Ni 871 V. 13)2.81 



